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traction; Liquid—liquid extraction; Manganese 270(1992)213 arg _ phase; Enantioselectivity; Ovomucoid 270(1992)1 


me 
ry 
Bioluminescence; Flow injection; ATP 266(1992)339 
| Batch injection 
a nee Pipettes; Computerized pipettes, Programmable dispersion 
267(1992)171 


Spectrophotometry; Automated alkaline methods; Cyanide; 
Haemoglobin; Micelles 262(1992)67 


Enzymatic meth.; Potentiometry; Phosphate; Serum; Alkaline 


phosphatase, o-Carboxyphenyl phosphate, Salicylate-sensitive 
membrane electrode 265(1992)1 


Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Glucose; Serum; 
Needle-type, Platinum electrode 265(1992)5 


Kinetic meth.; UV-VIS; Reduced glutathione; 
Neocuproin 269(1992)273 


Bone 


At. abs. spectrometry; Aluminium Fluoride; 


Molecular absorption spectrometry; Calcium phosphate, — 


Formic acid 262(1992)33 


Boron 
Activ. analysis; Charged particles; Titanium 262(1992)193 


Borosilicate glass 
Flow injection; Spectrophotometry; 


Bismuth; 262 


Brines 

Fluorimetry; Flow injection; Calcium; 2-[(2-Amino-5-methyl- 
phenoxy)methyl]-6-methoxy-8-aminoquinoline-N, N,N ’,N’- 
tetraacetic acid, Chlor-alkali process 261(1992)275 


Fluorimetry; Uranium; Waters; Activated silica gel column 
Hives 

Bromate 
Flow injection; Potentiometry; Chlorite; Dichromate; Hydro- 
gen peroxide; Ozone; Iron(III)-iron(I]) buffer, Sensitivity en- 
hancement, Redox reaction 261(1992)405 

Dire 
Bronsted activity factors 
Fluorimetry; Debye—Hickel theory; Dioxane—water mixtures; 
pH determination 269(1992)257 


Bulk optode membranes a 
Sensors; Optodes; Plasticized PVC 266(1992)73 
Butan-2,3-dione 
Chromatography; Fluorimetry; 1,2-Diamino-4,5-dimethoxy- 
benzene; 6,7-Diamino-2-methylquinoxaline; 6,7-Dimethoxy- 
2,3- Gimethyiquinoxaline; 263(1992)137 


Mass spectrometry; Consens modelling; Reaction elucida- 


tion; Fragmentation and rearrangement reactions 265(1992) 


Butyltin 
Gas chromatography; Mass spectrometry; Ion-trap detection; 
Sea water; Waters; Space-charging effect 262(1992)307 


Cu Organotin compounds; 
_ Phenyltin compounds; Sea water; Sediments; Waters; Simul- 
taneous determination 264(1992)91 


“a Flow injection; Anod. stripping voltammetry; Copper; Lead; 
eee Preconcentration; Speciation; Trace metals; 


Waters; Zinc; 
-Differential-pulse, Filtration 261(1992)323 


fs analysis; Target factor analysis 263(1992)37 


Potentiometry; Constant-current enhanced potentiometric 


Specific colour discrimination 264(1992)137 


At. abs. spectrometry; Sample prep.; Copper; Preconcentra- 
tion; Sea water; Solid-phase extraction; Waters; Ammonium 
tetramethylenedithiocarbamate, Graphite furnace, Silica gel 
Cig 267(1992)31 


Polarography; Voltammetry; Copper; Expert system; Indium; 
Lead; Trace metals; Zinc; KES 268(1992)95 


Polarography; Voltammetry;, Lead; Stability con- 
stants 268(1992)275 

Calcium 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Copper; Closed-loop 
manifolds 261(1992)75 
Fluorimetry; Flow injection; Brine; 2-[(2-Amino-5-methylphe- 
acetic acid, Chlor-alkali process 261(1992)275 


Calibration 
Flow injection; Flow system; UV-VIS; Dilution; Process anal-_ 


ysis; Automation, Continuous flow, Open—closed flow system — 
264(1992)265 
Gas chromatography; Sample prep.; Isothiocyanates; Silica _ 
gel; Standard gas mixtures; Thermal decomposition 265 
(1992)127 


Optim. meth.; Dynamic control; Genetic algorithms; Wave- 
length selection; Ideal genetic algorithm 268(1992)123 


Camera luminometer 
Chemiluminescence; Enzymatic meth.; 


Fer- 
ritin; Serum ferritin 266(1992)193 


Lid 
Copper, j 
_ Preconcentration; Sea water; Waters; Graphite furnace, On- 
line sorbent extraction, Time- and volume-based sampling 
1(1992)477 
Pol; Voltammetry; Mercury electrodes; Adsorption, Bromide 
media 262(1992)129 
At. abs. spectrometry; Induct. coupled plasma spectrom.; Tis- 
sue samples 270(1992)223 Principal components; Stripping vol Lead; Procrustean 
stripping analysis 263(1992)6: 
- Titrimetry; Chromaticity parameters; Colour changes; Tri- ell 
: chromatic colorimetry; EDTA, Metallochromic indicators, 7 


_ Amperometry; Biosensors; Organophosphorus pesticides; Pes- 
 ticides; Chemically modified electrodes, Cobalt phthalocya- 


nine, Disposable strip, Immobilized cholinesterase 269(1992) 
— 


Carbohydrates 


- Amperometry: Flow injection; Liquid chrom.; Chemically 
modified electrodes; Cobah- based electrodes; carbon 


_ Flow injection; Spectrophotometry; Dissolved organic carbon; 
Waters; UV photo-oxidation 261(1992)287 


Carbon fibre array 


es DOPA; Pharmaceuticals; Nafion coating 265 
(1992)27 


Carbonyl compounds 
; Fluorimetry; Liquid chrom.; Aldehydes; Ketones; Luminarin 3 
-269(1992)211 


Chemiluminescence; Liguid thsom:: Engine oils; Oxidised 
266(1992)257 


Carcinoembryonic antigen 
Enzymatic meth.; Fluorimetry; 


Enzyme- linked 
bent assay; Horseradish O- 264 


(1992)359  Chelex-100 
exchange; Polarography; Chlorine; Chlorite; Waters; In- 


Cardiac glycosides 
Flow injection; UV-VIS; 


peptides 


247 


Catalytic meth.; Flow injection; Kinetic analysis; Chromium; 
Cobalt; Copper; Iron; Manganese; Molybdenum; Selenium; 
Trace elements; Vanadium; Waters 261(1992)167 


Catecholamines 
Fluorimetry; Mass spectrometry; Dopamine; Nails 
Norepinephrine; 1,2-Diphenylethylenediamine 


Catechols 
Voltammetry; Reverse differential-pulse 264(1992)177 


Cation exchange 
At. abs. spectrometry; Flow injection; Ion chromatogr.; Alu- 
minium determination; Waters; Beverages, Flame neue 


Cavity surface effect 


Molecular emission cavity analysis; Sulphur compounds; Al 


kali metal salts 270(1992)247 


Flow injection; UV-VIS; Pharmaceuticals; Promethazine; 


Pieric acid 269 


Liquid chrom.; Peptides; Retention characteristics 268(1992) : 


ee mide; Cyclodextrins; Enantiomeric separation; Inclusion com- = 


Chiral selectors 


current facts; Databases 265( 1992)291 
Cellulase 


Chromatography; B-Blocking agents; Chiral selectors; Chiral 
stationary phase; Enantioselectivity, Ovomucoid 270(1992)1 


Ceramics 
Neutron activ. meth.; Radiochem. meth.; Silicon nitride pow- 
ders; Instrumental, Radiochemical 264(1992)345 


Solid-phase reactor; Oxidation 264(1992)283 
Cetylpyridinium chloride 
UV-VIS; Hexadecylpyridinium chloride; Iodide; Micellar me- Ws Be 


Chelating resins 
At. emission spectrom.; Induct. coupled plasma spectrom.; 
Sample prep.; Gold; Iridium; Palladium; Platinum; Precon- 
centration; Poly(vinylthiopropionamide) resin, Trace enrich- 
ment 268(1992)323 


Chelatometry 
Flow injection; Spectrophotometry; Titrimetry; Zinc; Flexible 
fused-silica capillary tubing 261(1992)505 


terference 265(1992)117 


Chemically modified electrodes 

Catalytic meth.; Cyclic voltammetry; Ascorbic acid; Pharma- 
ceuticals; Electrocatalytic oxidation, Poly(1-naphthylamine) tg 
film, Transition metal ions 262(1992)331 ee 


Amperometry; Flow injection; Liquid chrom.; Carbohydrates; 
Cobalt-based electrodes; Glassy carbon 270(1992)161 mc; 


Chemical oxygen demand 
Flow injection; Spectrophotometry; Microwave oven; Waters 
261(1992)295 


- Flow injection; Spectrophotometry; Waters; Potassium per- 
manganate, Segmented flow 261(1992)301 


Chinese flow-injection review 
Flow injection; Review 261(1992)557__ 


Chiral recognition 
Electrophoresis; N.m.r. spectrometry; Alanine B-naphthyla- 


plexes 268(1992)39 


Chromatography; B-Blocking agents; Cellulase; Chiral sta- 
tionary phase; Enantioselectivity; Ovomucoid 270(1992)1 


| 
| 
i 
| 


Chiral phase 


Chromatography; B-Blocking agents; Cellulase; Chiral selec- aa 


tors; Enantioselectivity; Ovomucoid 270(1992)1 


Chitin 
Amperometry; Biosensors; Enzyme electrode; Glucose; Oxy- 


gen electrode, Squid pen B-type crystalline chitin —— 


Chloride 
Flow injection; Potentiometry; Ion sel. electrodes; Copper; 
Sea water; Thiocyanate; Urine; Waters; Membrane-coated 


carbon rod 261(1992)399 


Flow injection; Spectrophotometry; Nitrogen; Waters; Ammo- _ 
nia-N, Dialysis, Industrial effluents, Gas diffusion 261(1992) 
453 


Amperometry; Flow injection; Liquid/liquid interface; Ni- 
trate; Cellulose membrane, Water /nitrobenzene 
268(1992)285 


Flow injection; UV-VIS; Silver chloranilate; 


Chlorine 
Flow injection; Spectrophotometry 261(1992)233 


Flow injection; Potentiometry; Spectrophotometry; Gas diffu- a 


sion unit; Halogens; Permeation; Coated-wire ion-selective 
electrode, Permanganate oxidation, PTFE porous membrane — 
261(1992)461 


interface = Cluster analysis 


Waters 270 


4 


Chromium 
~ Catalytic meth.; Flow injection; Kinetic analysis; Catalytic 
- reactions; Cobalt; Copper; Iron; Manganese; Molybdenum; 


aut Selenium; Trace elements; Vanadium; Waters 261(1992)167 


_ Flow injection; Spectrophotometry; Sandwich techniques; Wa- 
ters; Leather plant effluent 261(1992)219 


Catalytic meth.; Stripping voltam.; Sea water; Waters 262 


(1992)103 
abs. spectrometry; Sample prep.; Copper; Manganese; 


= Preconcentration; Sea water; Chelex-100, Lewatit TP 207 


Closed- loop manifolds 
_ At. abs. spectrometry; Flow injection; Calcium; Copper 261 
(1992)75 


- Electron probe meth.; X-ray fluores. spectrometry; Hierarchi- 
cal cluster techniques; Kappa statistics; Minerals; Ward’s 
method 267(1992)81 


Coatings 
Piezoelectric sensors; Organophosphorus compounds; Vapour 


reactions; Chromium; Copper; Iron; Manganese; Molybde- 


Ion exchange; Polarography; Chelex-100; Chlorite; Waters; | num; Selenium; Trace elements; Vanadium; Waters 261 


Interference 265(1992)117 


Chemiluminescence; Air; Hydrogen chloride; Hydrogen per- a 


oxide 266(1992)353 


Chlorine detection jee 


Sensors; Diffusion membrane; Silicon based 


(1992)75 


Chlorite 


(1992)167 
Flow injection; Spectrophotometry; Biological samples; 2-(5- 


ir Voltammetry; Expert system; Nickel; Thallium; 


Trace metals; KES 268(1992)107 


Nickel; Osmium; Palladium; Platinum; 


Flow injection; Potentiometry; Bromate; Dichromate; Hydro- 


gen peroxide; Ozone; Iron(III)-iron(II]) buffer, Sensitivity en- ae 


hancement, Redox reaction 261(1992)405 


Chloro compounds 


At. emission spectrom.; Gas chromatography; Birds; Pesti-_ 


cides; Sulphur compounds; Universal calibration 265(1992)87 


Cholinergic ligands 5 
Acetylcholine receptor 267(1992)55 


Chromaticity parameters | 
Titrimetry; Cadmium; Colour changes; 


discrimination 264(1992)137 


alt, 


Trichromatic col- 
orimetry; EDTA, Metallochromic indicators, Specific colour _ 


Cobalt-based electrodes 
_ Amperometry; Flow injection; Liquid chrom.; Carbohydrates; 


: ia Chemically modified electrodes; Glassy carbon 270(1992)161 


Colour changes 
-Titrimetry; Cadmium; Chromaticity parameters; Trichromatic 
colorimetry; EDTA, Metallochromic indicators, Specific 


discrimination 264(1992)137 


agents 
injection; Spectrophotometry; Copper(II])-iron(II) redox 
reaction, Neocuproine 261(1992)213 


Cobalt 
~ Catalytic meth.; Flow injection; Kinetic analysis; Catalytic 


270(1992)7 
i 
N-sulphopropylamino)ani- 
15 
| a 
: 
Rhodium; 2-(6-Me 
phenol 269(1992)223 
voltam.; Copper; Ligand competition; Sea water; 
nr ss Speciation; Waters; Anodic stripping, Labile metal fraction 


Stripping voltam.; Complexation; Ligand competition; Sea 
water; Speciation; Waters; Anodic stripping, Labile metal 
fraction 264(1992)153 


¥ Chemiluminescence; Metal ions; Peroxyoxalate chemilumines- 


Sensors; Phosphatidylcholine; Unilamellar vesicles; Non- cence; 


selective interactions 264(1992)185 


Mass spectrometry; Butylamines; Reaction elucidation; Frag- 
- mentation and rearrangement reactions 265(1992)169 


Flow injection; Chemiluminescence; Sea water 266(1992)345 


At. abs. spectrometry; Sample prep.; Cadmium; Preconcentra- 
tion; Sea water; Solid-phase extraction; Waters; Ammonium 
tetramethylenedithiocarbamate, Graphite furnace, Silica gel 
Cig 267(1992)31 


Gas chromatography; Liquid chrom.; Nickel; Palladium; Schiff 
bases 268(1992)49 


Polarography; Voltammetry; Cadmium; Expert system; In- 
dium; Lead; Trace metals; Zinc; KES 268(1992)95 


Potentiometry; Cadmium 263(1992)63 Titrimetry; Amino acids; Peptides; Caseine proteolysates 268 
oe Continuous flow Flow system; Ion exchange; UV-VIS; Absorptiometry; Wa- 
_ Flow injection; Ammonia; Micro-distillation; Nitrate; Nitro- ters; 4,7-Diphenyl-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline disulpho- 
nate, Karst groundwater storm runoff 268(1992)225 


a 


Condition index 
a - Liquid chrom.; UV-VIS; Singular value decomposition; Spec- 
tral library searching 266(1992)13 


Conformation analysis 
Crystallographic data; Data analysis; Databases 265(1992)277 


Stripping voltam.; Hair; Adsorption, Beryllon III complex 
268(1992)293 
At. abs. spectrometry; Sample prep.; Chromium; Manganese; 
Preconcentration; Sea water; Chelex-100, Lewatit TP 207 
270(1992)79 


Stripping voltam.; Humic acids; Sodium dodecyl sulphate; 
Thin mercury film glassy carbon electrode 270(1992)153 


_ Flow injection; Iron; Magnetic susceptibility; Evans-type bal- 
ance 261(1991)29 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Calcium; Closed-loop 


manifolds 261(1992)75 Coprecipitation 
ees Sample prep.; X-ray fluores. spectrometry; Preconcentration; 


Flow injection; Spectrophotometry; Serum; 2-(2-Thiazolyl- Trace metals; Waters; Aluminium hydroxide 268(1992)177 
azo)-4-methyl-(sulphomethylamino)benzoic acid 261(1992)87 
Coproporphyrin-I 


Catalytic meth.; Flow injection; Kinetic analysis; Catalytic 
reactions; Chromium; Cobalt; Iron; Manganese; Molybde- 
num; Selenium; Trace elements; Vanadium; Waters 261 


Fluorimetry; Immunoassay; Antigen—antibody binding; Im- 
munoglobulin G; Langmuir—Blodgett films; Ferritin 265 


(1992)167 (1992)21 
Flow injection; Spectrophotometry; Iron; Serum; 2-(S-Bromo- Coupled techniques 
2-pyridylazo)-5-( N-propyl-N-sulphopropylamino)analine 261 ac Flow injection; Continuous separation; Review; Unsegmented 
_ Flow injection; Spectrophotometry; LC ; UVVIS ; Isoenzyme 
activities 263(1992)43 


Preconcentration; Speciation; Trace metals; Waters; Zinc; 
Differential-pulse, Filtration 261(1992)323 


Flow injection; Potentiometry; Ion sel. electrodes; Chloride; 
Sea water; Thiocyanate; Urine; Waters; Membrane-coated _ Creatinine 
Enzymatic meth.; Flow injection; Creatinase, Creatininase, 


carbon rod 261(1992)399 Sarcosine oxidase 268(1992)331 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Cadmium; Lead; Nickel; _ 
Preconcentration; Sea water; Waters; Graphite furnace, On- | .Crown ethers 

_ Flow injection; Spectrophotometry; Potassium; Waters; Pre- 
cipitation, Tetraphenylborate 261(1992)225 


line sorbent extraction, Time- and volume-based sampling 
: Ion sel. electrodes; Membrane electrodes; Poly(vinyl chloride); 


261(1992)477 
UV-VIS; Extraction; Oximes; Sea water; Waters; Cellulose _ ger aa 
Rubidium; Thiourea-containing cryptands 263(1992)169 a 


triacetate powder 264(1992)59 = 
At. abs. spectrometry; Cyanide; Gold; Iron; Sodium 264 Cryptahemispheraplexes — 


(1992)107 Lithium complexes; Sodium 263(1992)159. 


id 


Computer modelling 
Constant-current enhanced potentiometric stripping eae) 
analysis 
Continuous separation 
at Flow injection; Coupled techniques; Review; Unsegmented mae” 
Copper 
| 
i 


At. abs. spectrometry; Erythrosin; Extraction; Liquid-liquid 
tion 264(1992)79 


extraction; Thallium 270(1992)87 


Crystallographic data 


Conformation analysis; Data analysis; Databases 265(1992)277 


Data analysis; Automatic assignment 265(1992)283 


Crystals, piezoelectric 


Piezoelectric sensors; gas monitoring 264(1992)31 
a Regensburg, Knowledge based systems 265(1992)259 


Cupferron 


Adsorptive accumulation, Selective determination, Trace 264 
(1992)205 


Cupro-nickel alloy 


Flow injection; Spectrophotometry; 
cations; Extraction; Liquid- liquid extraction; Manganese 270 ve 


(1992)213 


Cyanide 


Flow injection; Spectrophotometry; Waters; Kinetics, Pyri- — 


dine—barbituric acid reaction 261(1992)247 


Fluorimetry; Flow injection; Konig reaction; Thiocyanate; pH : 


control 261(1992)281 


Spectrophotometry; Automated alkaline methods; 
Haemoglobin; Micelles 262(1992)67 


Titrimetry; Iodine—azide reaction; Sodium tetrathionate 263 
(1992)155 

At. abs. spectrometry; Copper; Gold; Iron; Sodium 264(1992) 
107 


Blood; 


Cyanopropyl-bonded sorbents 
Extraction; Papaverine; Solid-phase extraction; Between-batch 
variation, Between-manufacturer variation, 
tion 262(1992)135 
on 
Cyclodextrins 
Electrophoresis; N.m.r. spectrometry; Alanine B-naphthyla- 
mide; Chiral recognition; Enantiomeric separation; Inclusion 
complexes 268(1992)39 


Liquid chrom.; Aflatoxins; Inclusion compounds; Complex 
formation constants, Thermodynamic parameters 269(1992) 


239 


Gas chromatography; ¢ GC- MS; Sample prep.; Herbicides: Te- 
trapion; Waters; Propionic acid herbicides, Trifluoroanilide 
derivatives 267(1992)25 


_ Data analysis 
Liquid chrom.; Mass spectrometry; Hydrocarbon characteriza- 


_ At. emission spectrom.; Optim. meth.; Alumina powder; Ge- 
- netic algorithms; Multicriteria target vectors, Simulations 265 


 (1992)211 


ae Expert systems; Spectrum interpretation; Substructure, Super- 
atom, Superbond 265(1992)243 


Electrochemical data; Electrolyte properties; Electrolyte data 


Conformation analysis; Crystallographic data; Databases 265 


(1992)277 


Crystallographic data; Automatic 


Spectroscopy SCANNET 265(1992)201 


- Conformation analysis; Crystallographic data; Data analysis 
265(1992)277 


Beilstein current facts; CD-ROM 265(1992)291 
Factual Database 265(1992)301 


set analysis 
_ Experimental design; Resolution significance; Weighting pro- 
cedures; Multicomponent determination 266(1992)133 


Debye—Hiuckel theory 
Fluorimetry; Brg@nsted activity factors; Dioxane—water mix- 
tures; pH determination 269(1992)257 


Dehydrogenase activity 
Biosensors; Bioluminescence; Enzymatic meth.; Flow injec- 
tion; Fibre-optic sensor; Lactate dehydrogenase; Luciferase— 
oxidoreductase 266(1992)331 

Demixing 


Gas chromatography; Extraction; Volatile compounds; 2-Pro- 


panol 264(1992)311 


Derivative current 


Stripping voltam.; Voltammetry; Adsorption; Reversible inter- 


facial reaction; Linear potential sweep 268(1992)301 


Derivative spectroscopy 
Spectrophotometry; Erbium; Neodymium; Rare earth ele- 
ments; Diethylamine, Electron transitions, Ferron 262(1992) 


253 


UV-VIS; Extraction; Multivariate analysis; Polycyclic aro- 
matic hydrocarbons; Mathematical filters 268(1992)135 


UV-VIS; Fenitrothion; Insecticides; Neopynamine; Perme- 
thrin; Piperonyl butoxide 268(1992)153 

Desirability functions 
Liquid chrom.; Optim. meth.: Organic ‘solutes; Sequential 
simplex optimization; Acetophenone, Methylbenzoate, Phe- 


Cryptands 
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At. abs. spectrometry; Flow injection; Signal processing; Zinc; 
Flame, Repetitive sample introduction 261(1992)115 


Flow injection; Optim. meth.; modelling; Mem- 
_brane permeability; Axially dispersed plug flow model, Mass 


transfer 268(1992)7 


oxidase 
Fluorimetry; Flow injection; Enzymatic meth.; Enzyme inhibi- 
tion; Enzyme reactor; Fish; Histamine; Scombroid poisoning 


261(1992)351 


Chromatography; Fluorimetry; Butan-2,3-dione; 6,7-Diamino- 
2-methylquinoxaline; 6,7-Dimethoxy-2,3-dimethylquinoxaline; 
_Methyiglyoxal 263(1992)137 


6, 7-Diamino-2-methylquinoxaline 
at Chromatography; Fluorimetry; Butan-2,3-dione; 1,2-Diamino- 
Amperometry; Polymer-modified electrodes; Polypyrrole 263 
(1992)71 


Dichromate 
Flow injection; Potentiometry; Bromate; Chlorite; Hydrogen 
peroxide; Ozone; Iron(III)-iron(II) buffer, Sensitivity en- 
hancement, Redox reaction 261(1992)405 


_ Diffusion membrane 
_ Sensors; Chlorine detection; Silicon based sensor; On-wafer 
deposited chemically anchored diffusion membrane 269 


Digestion system 


filters 


Flow injection; Signal processing; Simulation 261(1992)509 


At. abs. spectrometry; Amperometry; Flow injection; UV- VIS; 
Signal processing 261(1992)521 


Diglycerides 
Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Enzyme elec- 
trodes; Glycerol; Glycerol-3-phosphate; Serum; Triglycerides; 
Nylon membrane 

Dihydroxyphenylalanine 
Amperometry; Stripping voltam.; Voltammetry: Cubes fibre 
ultramicroelectrode DOPA; Pharmaceuticals; Nafion 


Dilution 


Flow injection; Flow system; UV-VIS; Calibration; Process 
analysis; Automation, Continuous flow, Open—closed flow 
system 264(1992)265 


6,7-Dimethoxy-2,3-dimethylquinoxaline 
Chromatography; Fluorimetry; Butan-2,3-dione; 1,2-Diamino- 
4,5-dimethoxybenzene; 6,7-Diamino-2-methylquinoxaline; 
Methylglyoxal 263(1992)137 


Dioxane-—water mixtures 


Fluorimetry; Bronsted activity factors; Debye- Hiickel 


pH determination 


Dipyridamole 

Chemiluminescence; Flow system; Liquid chrom.; Noise re- 
duction; Phthalate esters; Di-2-ethylhexyl phthalate, Peroxy- 
oxalate 266(1992)225 


Diquat 

Electron spin res.; Herbicides; Pesticides; Soils; Waters; Urine 
268(1992)217 

Flow injection; Double-plunger micropump, Linear cam 
mechanism 261(1992)539 


Flow injection; Review; Descriptive models, Predictive models 


267(1992)1 


Conductimetry /oscillometry; Potentiometry; Titrimetry; Ac- 
ids; Standardization; Tetrahydrofuran; Glass electrodes, Te- 
trabutylammonium salts 264(1992)229 


Conductimetry /oscillometry; Potentiometry; Titrimetry; Acid 
strength; Benzoic acids; Tetrahydrofuran; Tetrabutylammo- 
nium salts 265(1992)157 


Dissolved organic carbon 

Flow injection; Spectrophotometry; Carbon; Waters; 
photo-oxidation 261(1992)287 

Distillation 
Gas chromatography; Sample prep.; Fatty acids; Landfill 


leachates; Waters 264(1992)259 


UV-VIS; Stabilization; Chloroform—acetic acid 269(1992)269 


DNPO 
I.r. spectrometry; Hydrogen peroxide; 


Rubrene; CO, yield, Quantum yield 


Amperometry; Stripping voltam.; ‘Voltammetry; Carbon fibre 
ultramicroelectrode array; Pharma- 


— 
Dexamethasone 
\ 
Liquid chrom.; Sample prep.; Betamethasone; Pharmaceuti- 
cals; 1-Ethoxy-4-(dichloro-s-triazinyl)naphthalene 268(1992) 
ao 
Dissociation constants Ge 
| 
c 


Dopamine 
Fluorimetry; Mass spectrometry; Catecholamines; ra 


Doping 


Liquid chrom.; UV-VIS; Ethacrynic acid; Extraction; Pharma- 


ceuticals; Urine; Solid-phase 270(1992)39 


Dynamic control 
Optim. meth.; Calibration; Genetic algorithms; Wavelength 


= 
fo] 


selection; Ideal genetic algorithm 268(1992)123 


EDTA complexes 
Ion chromatogr.; 


Liquid chrom.; Reversed-phase ion- pair; . 


Electrochemical data 
Data analysis; Electrolyte properties; Electrolyte data Re-— 
gensburg, Knowledge based systems 265(1992)259 _ 


Electrochemical oxidation 
Amperometry; Chemiluminescence; Electrochemilumines- 
cence; Lipid hydroperoxides; Serum; Glassy carbon electrode, 


Luminol, Platinum electrode ee 


Amperometry; Electrochemical oxida- 
tion; Lipid hydroperoxides; Serum; Glassy carbon electrode, 
Luminol, Platinum electrode 262(1992)217 ae 

Electroluminescence 
Chemiluminescence; Glucose; Terbium; Zirconium electrode; 
Hydrogen peroxide, Oxide layer 266(1992)51 


Electroluminescence immunoassay 

Chemiluminescence; Immunoassay; Phospholipase A,; Alu- 
minium electrode, Heterogeneous and homogeneous assays, 
Terbium complex of 2,6-bis[ N,N-bis(carboxymethyl)amino- 
methyl]-4-benzoylphenol 266(1992)205 


Electrolyte properties 
Data analysis; Electrochemical data; Electrolyte data Regens- 
burg, Knowledge based systems 265(1992)259 


Electron transfer mediators 
Voltammetry; Photobioelectrodes; Quinones; Photosynthetic 
reaction centres 266(1992)97 


Electroosmotic pumping 
Flow injection 268(1992)1 


Elemental analysis 
Expert systems; Artificial intelligence 270(1992)107 


15 


‘Emission particulates 


= 


Chemiluminescence; Liquid chrom.; Sample prep.; Air; En- 
gine emissions; Nitropyrenes; Diesel and gasoline engines, 


Reduction to aminopyrenes 266(1992)251 


Enantiomeric separation 
Electrophoresis; N.m.r. spectrometry; Alanine B-naphthyla- 
mide; Chiral recognition; Cyclodextrins; ee complexes 


268(1992)39 


Enantioselectivity 
Chromatography; B-Blocking agents; Cellulase; Chiral selec- 
tors; Chiral stationary phase; Ovomucoid 270(1992)1 ras 

Engine emissions 
Chemiluminescence; Liquid chrom.; Sample prep.; Air; Emis- 
sion particulates; Nitropyrenes; Diesel and gasoline engines, 
Reduction to aminopyrenes 266(1992)251 


Engine oils 
Chemiluminescence; Liquid chrom.; Carbonylic acids; 


dised 


Thermometric meth.; Petroleum; Sulphur Thiols; 
Kerosene medium, Phenylmercury(II) acetate 268(1992)171 


Environmental samples 
Gas chromatography; GC-MS; Liquid chrom.; Mass spectrom- 
etry; Supercrit. fluid chromatogr.; Pesticides; Review 263 - 


(1992)1 


Enzymatic hydrolysis 
Chemiluminescence; Enzymatic meth.; Flow injection; UV- | 
VIS; Nitrophenyl glucuronide; Urine; Glucuronidase, Immo- | 
bilized biocatalysts 264(1992)275 


Enzyme-linked immunosorbent assay 2 
Amperometry; Flow injection; Immunoassay; Enzymatic een 
meth.; Immunoglobulin E; Mathematical model, Platinum 
wire electrode 261(1992)45 


Enzymatic meth.; Fluorimetry; Carcinoembryonic antigen; 
Horseradish peroxidase, o-Phenylenediamine 264(1992)359 


Enzyme amplified immunoassay 

Immunoassay; Microtitre plate; Nitroethane; Suicide sub- _ 
strate; Thyroid stimulating hormone; Hyperthyroidism, FADP 7 
269(1992)301 


Enzyme electrodes 
Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Ink-jet printing; _ 
Printed enzyme electrodes; Tetrathiafulvalene mediator 262 — 


(1992)13 


Amperometry; Biosensors; Chitin; Glucose; Oxygen electrode, 
Squid pen type crystalline chitin 262(1992)19 


a fluores. spectrometry; Artificial intelli- 
Oxi 
— 
| 
( 


Glycerol; Glycerol-3-phosphate; Serum; Triglycerides; Nylon 
membrane 263(1992)85 


Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Flow injection; 


a Fish; Polyamines; Putrescine; Hydrogen peroxide 263(1992)93 


| Enzymatic meth.; Flow injection; Potentiometry; Fermenta- 
~ tion; Penicillin; Penicillinase electrode 264(1992)13 


_ Amperometry; Enzymatic meth.; Pyruvate; Carbon paste elec- 


trode, Entrapped pyruvate oxidase, Methylene green media- 
tor 265(1992)15 


Amperometry; Biosensors; Sensors; Poly(vinyl chloride); Hy- 
drogen peroxide, Permselective barrier membrane 269(1992)65 


Biosensors; Enzymatic meth.; Lysine; Wheat; Oxygen sensor 


270(1992)131 


Enzyme inhibition 

Fluorimetry; Flow injection; Enzymatic meth.; Diamine oxi- 
dase; Enzyme reactor; Fish; Histamine; Scombroid poisoning 
261(1992)351 

Enzyme reactor 
Flow injection; Enzymatic meth.; Fermentation media; Glu- 


; cose; Lactate; Nylon tube 261(1992)145 


-Amperometry; Enzymatic meth.; Flow injection; Hypoxan- 


thine; Meat freshness; Polyamines; Peroxidase electrode, Pu- 


trescine oxidase, Xanthine oxidase 261(1992)161 


os Fluorimetry; Flow injection; Enzymatic meth.; Diamine oxi- 


dase; Enzyme inhibition; Fish; Histamine; Scombroid poison- 


ing 261(1992)351 


Chemiluminescence; Flow system; Ethanol; Hydrogen perox- 
ide; Immobilized horseradish peroxidase flow cell, Luminol-— 


iodophenol reaction 266(1992)309 


Epinephrine 


2 Fluorimetry; Mass spectrometry; Catecholamines; Dopamine; 
_ Norepinephrine; 1,2-Diphenylethylenediamine 267(1992)137 


Equilibrium dialysis 
Gel perm. chromatogr.; Fulvic acids; Humic acids; Waters; 
Soils; Fractionation, Solubility 267(1992)47 


Ion exchange; Humic acids; Ligand exchange; Radionuclides; 


Stability constants 268(1992)235 
- 


Derivative spectroscopy; Neodymium; 
Rare earth elements; Diethylamine, Electron transitions, Fer- 
ron 262(1992)253 


2 yy 


Erbium 


> 


Liquid chrom.; UV-VIS; Doping; Extraction; Pharmaceuti- _ 
cals; Urine; Solid-phase 270(1992)39 . 


Ethanol 


Chemiluminescence; Flow system; Enzyme reactor; Hydrogen 
peroxide; Immobilized horseradish peroxidase flow cell, Lu- 


minol—iodophenol reaction 266(1992)309 


Chemiluminescence; Enzymatic meth.; Flow injection; Fibre- 


optic sensor; Wines; Hydrogen peroxide, Luminol 266(1992) _ rag 


325 
Flow injection; Fluorimetry; oxide; Rare earth 
elements; Samarium; Resin column 266(1992)67 


Evolving factor analysis 
Liquid chrom.; Peak purity control; 
detection 263(1992)21 


Liquid chrom.; Heteroscedastic noise; Peak purity control; 
Diode-array detection, Fixed-size window 263(1992)29 


Artefacts, Diode-array 


Liquid chrom.; Heuristic evolving latent projections; Peak 
purity control 267(1992)63 


Smallest set of smallest rings; Structure perception; Connec- 
tivity, Pseudo tree 262(1992)179 


Gas chromatography; Mass spectrometry; Air pollutants; Pat- 
tern recognition; Toxic compounds, Organic compounds 265 
(1992)43 


Data analysis; Spectrum interpretation; Substructure, Super- 
atom, Superbond 265(1992)243 


Polarography; Voltammetry; Cadmium; Copper; Indium; 


Lead; Trace metals; Zinc; KES 268(1992)95 


Polarography; Voltammetry; Cobalt; Nickel; Thallium; Trace 


metals; KES 268(1992)107 

Flow injection; Spectrophotometry; Bitterness; 

Solid—liquid 261(1992)367 

Flow injection; Spectrophotometry; Liquid membranes; Pre- 


concentration; Flow-through supported liquid membrane unit 
261(1992)441 


Fluorimetry; Flow injection; Spectrophotometry; Surfactants; 
Waters; Anionic, Dyes, On-tube detection 261(1992)471 


Olive oil; 


Cyanopropyl-bonded sorbents; Papaverine; Solid-phase ex- 
traction; Between-batch variation, Between-manufacturer 
variation, Inter-day variation 262(1992)135 


UV-VIS; Copper; Oximes; Sea water; Waters; Cellulose triac- 
etate powder 264(1992)59 


Alkaline earth metals; Surfactants; Triton 


one 
> 
Rs 
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| 
| 
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| chromatography; Atrazine; Simazine 268(1992)195 


(1992)71 


pesticides; Pesticides; Differential-pulse, Emulsified medium — 
264(1992)141 


Stripping voltam.; Alkyllead compounds; Sea water; Waters; 


Differential-pulse anodic stripping, Hexane extraction, Nitric a7 


acid re-extraction 264(1992)249 


Gas chromatography; Demixing; Volatile compounds; 2-Pro- 
panol 264(1992)311 


UV-VIS; Derivative spectroscopy; Multivariate analysis; Poly- ae 


cyclic aromatic hydrocarbons; Mathematical filters 268(1992) 
135 


Isotope dilut. meth.; Liquid chrom.; Geological materials; 
Isotope ratios; 


(1992)249 


Liquid chrom.; UV-VIS; Doping; Ethacrynic acid; Pharma- © 
ceuticals; Urine; Solid-phase 270(1992)39 


At. abs. spectrometry; Cryptands; Erythrosin; Liquid—liquid 
extraction; Thallium 270(1992)87 


Lanthanoids; Adduct formation constants, Ethylenediamine, 
Thenoyltrifluoroacetone 270(1992)95 


Flow injection; Spectrophotometry; Benzyltributylammonium 
cations; Cupro-nickel alloy; Liquid—liquid extraction; Man- 
ganese 270(1992)213 


Factorial design : = 
Flow injection; Signal 261(1992)533 


Gas chromatography; Optim. meth.; Polycyclic aromatic hy- 
drocarbons; Simplex optimization 268(1992)67 


Gas Sample prep.; 


leachates; Waters 264(1992)259 


Gas chromatography; Mass spectrometry; Pesticides; Photuly- 


sis; Mercury lamp, Water—methanol 262(1992)167 


Distillation; Landfill 


UV-VIS; Derivative spectroscopy; Insecticides; Neopynamine; 


Permethrin; Piperonyl butoxide 268(1992)153 
Fermentation 


Enzymatic meth.; Flow injection; Potentiometry; Enzyme 
electrodes; Penicillin; Penicillinase electrode 264(1992)13 


Gel perm. chromatogr.; Liquid chrom.; UV-VIS; Sulphite 
liquor; Waters; Wood; Diode array 270(1992)63 


Ferritin 


Strontium; Crown ether-loaded resin 269 f 


Polarography; Sample prep.; Apples; Foods; Organochlorine . Lactate; Nylon tube 261(1992)145 


Chemiluminescence; Enzymatic meth.; Immunoassay; Camera 
on Serum ferritin 266(1992)193 


Spectrophotometry; Iron; Proteins; 
Trichloroacetic acid 262(1992)87 


Ferrocene tagging reagents 
Liquid chrom.; Amines; Amino acids; Peptides; Electrochemi- 


a cal detection 262(1992)145 


Fiber-optic detector 
detection; Optical filter; Polycyclic 


-optic immunoprobes 


Biosensors; Fluoropolymers; Imm 


_ Fibre-optic probe 
Fluorimetry 263(1992)131 


Fibre-optic sensor 
Flow injection; Spectrophotometry; Ores; 
mogenic reagents 262(1992)97 


Palladium; Chro- 


Chemiluminescence; Enzymatic meth.; Flow injection; 
Ethanol; Wines; Hydrogen peroxide, Luminol 266(1992)325 


Biosensors; Bioluminescence; Enzymatic meth.; Flow injec- 
tion; Dehydrogenase activity; Lactate dehydrogenase; Lu- 
ciferase—oxidoreductase 266(1992)331 


Fibre column 
At. abs. spectrometry; Flow injection; Gold; Metallurgical 
samples; Ores; 8531 fibre 270(1992)205 


Filters 
At. emission spectrom.; Air; Particulate matter; Plasmas; In- 
ductively coupled, Leaching 262(1992)299 


Fish 


Ferrozine complex, 


a 


Fluorimetry; Flow injection; Enzymatic meth.; Diamine oxi- — 


dase; Enzyme inhibition; Enzyme reactor; Histamine; Scom- 
broid poisoning 261(1992)351 


Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Flow injection; 
Enzyme electrodes; Polyamines; Putrescine; iia perox- 
ide 263(1992)93 


Fish farming 
Flow injection; Spectrophotometry; pe Sy Sea water; 
Waters 261(1992)345 


Chemiluminescence; Flow Coim- 


mobilized, Creatinase, Creatininase, Sarcosine oxidase 262 
(1992)315 


| 


| Enzyme reactor; Glucose; 
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_ Fluorimetry; Uranium; Fluorescence intensity at time zero” 
-264(1 


At. abs. Aluminium monofluoride; Bone; 
Molecular absorption spectrometry; Calcium phosphate, 
Formic acid 262(1992)33 


Fluoropolymers 
Biosensors; Fibre-optic immunoprobes; Immunoprobes 262 
(1992)323 


Foods 
Amperometry; Enzymatic meth.; Flow injection; Glutamate; 
ee L-Glutamate oxidase, Hydrogen peroxide 261(1992)155 


7A Fluorimetry; Ascorbic acid; Landolt reaction; Serum; Urine; 
CgBNC,N amphiphile, Iodine quenching, Vesicular system 
262(1992)79 


Polarography; Sample prep.; Apples; Extraction; Organochlo- 
rine pesticides; Pesticides; Differential-pulse, Emulsified 
medium 264(1992)141 


_ Catalytic meth.; Flow injection; Fluorimetry; Kinetic meth.; 
Meat; Nitrate; Nitrite; Waters; Bromate, Phenosafranine oxi- 
dation, Stopped-flow 265(1992)103 


 Fluorimetry; Liquid chrom.; Aspartame; Glutamate; Fluo- 
__rescamine, Fluorigenic labelling 270(1992)45 


Stripping voltam.; Tin; Adsorptive cathodic stripping, Glassy 
carbon mercury film electrode 


Fulvic acids 
Ion exchange; Humic acids; Metal ion binding; Ultrafiltration; 


Waters; Zinc; Heterogeneity 267(1992)39 


Gel perm. chromatogr.; Equilibrium dialysis; Humic acids; 
Waters; Soils; Fractionation, Solubility 267(1992)47 


Furazolidone 
Potentiometry; Stripping analysis 262(1992)123 


Fuzzy clustering 
Principal components; Microwave digestion; PROMETHEE, 


Fuzzy linear programming 
Spectrophotometry; Multicomponent spectra; 
tometry; Deconvolution 265(1992)55 


_ Amperometry; Biosensors; Chitin; Enzyme electrode; Oxygen 


Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Blood; Serum; 
Needle-type, Platinum electrode 265(1992)5 


Chemiluminescence; Electroluminescence; Terbium; Zirco- 
nium electrode; Hydrogen peroxide, Oxide layer 266(1992)51 


Enzymatic meth.; l7a- 


Hydroxyprogesterone; 266(1992)213 

Flow injection; Potentiometry; Chlorine; 
Halogens; Permeation; Coated-wire ion-selective electrode, 


Permanganate oxidation, PTFE porous membrane 261(1992) rae 
461 


Gases 


Piezoelectric sensors; 
pours 264(1992)43 


Organophosphorus compounds; Va- 


Gasoline 
Potentiometry; Stripping voltam.; Lead; Organolead com- oe 
pounds; Tetraethyllead; Tetramethyllead 267(1992)165 
Genetic algorithms ~ 
At. emission spectrom.; Optim. meth.; Alumina powder; Data 
analysis; Multicriteria target vectors, Simulations 265(1992)211 


Optim. meth.; Atom-to-atom mapping 265(1992)227 Get 


Optim. meth.; Calibration; Dynamic control; Wavelength - 
lection; Ideal genetic algorithm 268(1992)123 


Geological materials 
Sample prep.; UV-VIS; Acid decomposition; Minerals; Rocks; 
Silica; Room temperature 268(1992)357 


Isotope dilut. meth.; Liquid chrom.; Extraction; Isotope ra- 
tios; Strontium; Crown ether-loaded resin 269(1992)249 


Induct. coupled plasma-MS; Laser ablation; Microprobe anal- 


Glow discharge 
Mass spectrometry; Microporous membrane _ introduction; 


Volatile organic compounds; Aqueous solution 266(1992)1 


Glucose | 
Flow injection; Enzymatic meth.; Enzyme reactor; Fermenta- 
tion media; Lactate; Nylon tube 261(1992)145 


electrode, Squid pen B-type crystalline chitin 262(1992)19 


Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Microelectrodes; 
Mediators; Cylindrical microelectrode, Immobilized glucose 
oxidase 263(1992)101 


wees Flow injection; Voltammetry; Ascorbic acid; Soft drinks; ms 
Square-wave 261(1992)375 
a 
Be | 
pectropho- 


Chemiluminescence; Flow injection; Serum; 


Immobilized pyranose oxidase reactor 269(1992)187 


Glutamate 
Amperometry; Enzymatic meth.; Flow injection; Foods; 
Glutamate oxidase, Hydrogen peroxide 261(1992)155 


Fluorimetry; Liquid chrom.; Aspartame; Foods; 


rescamine, Fluorigenic labelling 270(1992)45 


Glycerol 
Amperometry; Biosensors; 


erides; Nylon membrane 263(1992)85 ee 


Glycerol-3-phosphate 
Amperometry; Biosensors; 
Enzyme electrodes; Glycerol; 
membrane 263(1992)85 


Serum; Triglycerides; 


Gmelin Factual Database 
265(1992)301 
Chemiluminescence: Ores; plastic, Solid 262 
(1992)225 


Fluo- 


(4992973 
Enzymatic meth.; Diglycerides; 
Enzyme electrodes; Glycerol-3-phosphate; Serum; — 


Enzymatic meth.; Diglycerides; ia 
Nylon 
Stripping 264(1992)213 


voltam.; Copper; Beryllon III complex 


_H-point method 


bi UV-VIS; Blank bias error; Standard addition method; Ab- 


sorbance increment 270(1992)253 


_ H-point standard addition method 
Liquid chrom.; Paraxanthine; Theophylline; 268 


Spectrophotometry; Automated alkaline 
Cyanide; Micelles 262(1992)67 


Blood; 


Stripping voltam.; Lead; Mercury microelectrodes; Anodic 


‘Flow injection; Potentiometry; Spectrophotometry; Chlorine; 
ps cn Gas diffusion unit; Permeation; Coated-wire ion-selective 


Permanganate oxidation, PTFE porous membrane 


Kinetic meth.; Piezoelectric sensors; Minerals; Electrodeposi- 261(1992)461 


tion, Gold-plated quartz crystal 263(1992)143 


At. abs. spectrometry; Copper; Cyanide; Iron; Sodium 264 
(1992)107 


At. abs. spectrometry; Preconcentration; Supported liquid 
membranes 265(1992)71 


At. emission spectrom.; Induct. coupled plasma spectrom.; 
Sample prep.; Chelating resins; Iridium; Palladium; Platinum; 
Preconcentration; Poly(vinylthiopropionamide) resin, Trace 
enrichment 268(1992)323 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Fibre column; Metallur- 
gical samples; Ores; 8531 fibre SPRISELIOO 

At. abs. spectrometry; Reflectance spectrometry; Thin metal 
films 262(1992)269 


Gradient scanning 
Flow injection; UV-VIS; pH; Tristimulus colrimety Bovine 


serum albumin 268(1992)29 


Graphite electrodes 
Amperometry; Cyclic voltammetry; Phe- 


noxazine 269(1992)59 


Graphite furnace 


At. abs. Thallium; Meteorites, Rocks 266(1992) 


Hepatitis B antigen 
Chemiluminescence; 
nometer; Detection, 


(1992)201 


Herbicides 
Gas chromatography; GC-MS; Sample prep.; Dalapon; Tetra- 
pion; Waters; Propionic acid herbicides, Trifluoroanilide 


derivatives 267(1992)25 


266 


Electron spin res.; 
268(1992)217 


Heuristic evolving latent projections 


Liquid chrom.; Evolving factor analysis; Peak purity aie at 


26111992963 


Hexadecylpyridinium chloride 
UV-VIS; Cetylpyridinium chloride; Iodide; Micellar media; 
Triiodide 268(1992)145 


Hierarchical cluster techniques 
Electron probe meth.; X-ray fluores. spectrometry; Cluster 
analysis; Kappa statistics; Minerals; Ward’s method 267 


(1992)81 


Immunoassay; Acridinium salts; Lumi- | 


Diquat; Pesticides; Souls; Waters; Urine 


Heteroscedastic noise 
3 Liquid chrom.; Evolving factor analysis; Peak purity control; — a 
Diode-array detection, Fixed-size window 263(1992)29, | 
| 
= « 


3D models 265(1992)233 


Gel perm. chromatogr.; 
_ Waters; Soils; Fractionation, Solubility 267(1992)47 


Chemiluminescence; Cyclic voltammetry; Luminol; 


-Chemiluminescence; Enzymatic meth.; 


Histamine 

Fluorimetry; Flow injection; Enzymatic meth.; Diamine oxi- 
dase; Enzyme inhibition; Enzyme reactor; Fish; Scombroid 
poisoning 261(1992)351 


Host—guest complexes 
Humic acids 
Ion exchange; Fulvic acids; Metal ion binding; Ultrafiltration; 
Waters; Zinc; Heterogeneity 267(1992)39 


Equilibrium dialysis; Fulvic acids; 


Ton exchange; Equilibrium dialysis; Ligand exchange; Ra- 


dionuclides; Stability constants 268(1992)235 


Stripping voltam.; Copper; Sodium dodecyl sulphate; Thin 
- mercury film glassy carbon electrode 270(1992)153 


‘Hydrogen chloride 
Chemiluminescence; Air; Hydrogen 


— 


_ Hydrogen ions 
Potentiometry; Titrimetry; Organic bases; An- 
odic oxidation, Depolarizers 265(1992)35 


Hydrogen peroxide 


Bromate; Chlorite; Dichro- 


Carbon 


Chemiluminescence; I.r. spectrometry; DNPO; Rubrene; CO, 
yield, Quantum yield 266(1992)219 


Chemiluminescence; Flow system; Enzyme reactor; Ethanol; 
Immobilized horseradish peroxidase flow cell, Luminol-— 
iodophenol reaction 266(1992)309 


_ Fluorimetry; N.m.r. spectrometry; Aldehydes; Ketones 265 


17a-Hydroxyprogesterone 

Immunoassay; B-D- 


Hydroxytryptamine 
Biosensors; Flow system; Neuronal sensing; Serotonin 262 


(1992)1 


Amperometry; Enzymatic meth.; Flow injection; Enzyme re- 
actor; Meat freshness; Polyamines; Peroxidase “secaiaaeia Pu- 
trescine oxidase, Xanthine oxidase 261(1992)161 ‘ 


Imipramine 
Chemiluminescence; Electron spin res.; 
irradiation; Free radicals 261(1992)39 


Flow injection; UV 


Fluorimetry; Kinetic meth.; UV-VIS; Serum; Stopped-flow 
mixing 269(1992)137 

Flow injection; Spectrophotometry; Sugars; Fructose, Glu- 
cose, Sucrose 261(1992)137 


Luminol; 


Immobilized reagents 


Chemiluminescence; Flow 


injection; 


Immunoglobulin E 
Amperometry; Flow injection; Immunoassay; Enzymatic 
meth.; Enzyme-linked immunosorbent assay; Mathematical 
model, Platinum wire electrode 261(1992)45 


Fluorimetry; Immunoassay; Antigen- antibody binding; Co- 

proporphyrin-I; Langmuir- films; Ferritin 265(1992) 


21 


Immunoprobes 
Biosensors; Fibre-optic immunoprobes; 
(1992)323 


Fluoropolymers 262 


Inclusion compounds 
Liquid chrom.; Aflatoxins; Cyclodextrin; Complex formation 
constants, Thermodynamic parameters 269( 

Chemiluminescence; Liquid chrom.; 
drogen peroxide, Luminol 266(1992)295 

Indium 
Anod. stripping Surfactant suppressants 


262(1992)117 


Polarography; Voltammetry; Cadmium; Copper; Expert sys- 
tem; Lead; Trace metals; Zinc; KES 268(1992)95 ; ae 
Induced reactant adsorption 

Polarography; Metal—polyelectrolyte systems; Cadmium-—poly- 


methacrylate, Normal pulse 268(1992)261 


=) 
streams, Hydrogen peroxide determination 266(1992)279 x 
ment, Redox reaction ZOIULYY2)4 
electrode 262(1992)49 
__ Biosensors; Enzymatic meth.; Phenols; Tissue bioelectrode wae 
> 


Information content 
Abstracts; Literature analysis; Research papers; Quality of = Flow injection; Copper; Magnetic susceptibility; Evans-type 


analytical information 265(1992)133 a balance 261(1991)29 
nformation systems jie tection; Plant materials; Detector relocation 261(1992)59 


265(1992)305 
Catalytic meth.; Flow injection; Kinetic analysis; Catalytic 


— Chromium; Cobalt; Copper; Manganese; Molybde- 

Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Enzyme elec- Bes num; Selenium; Trace elements; Vanadium; Waters 261 

trodes; Printed enzyme electrodes; Tetrathiafulvalene media- —(1992)167 

tor 262(1992)13 Flow injection; Spectrophotometry; Copper; Serum; 2-(5- 

Ion chromatogr.; Beverages; Micellar bile salt coated column; 

Waters; Wine 267(1992)141 


Ink-jet printing 


Spectrophotometry; Ferrocene; Proteins; Ferrozine complex, 
Trichloroacetic acid 262(1992)87 


Insecticides At. abs. spectrometry; Copper; Cyanide; Gold; Sodium 264 
UV-VIS; spectroscopy; Fenitrothion; Neopy- 


P h Pi | butoxide 268(1992)153 


Integrated circuits 264(1992)121 
Experimental design; Optim. meth.; Process anal.; Alu- UV-VIS; Bathophenanthroline; Poly(vinyl chloride) mem- 
minium-silica—copper films; Analysis of variance; Metalliza- brane 268(1992)351 


tion; Regression analysis; Interfacial properties 267(1992)111 aie 
Isoenzyme activities 


Interferences 
kinase 263(1992)43 


At. abs. spectrometry; Hydride generation; Hydride-forming | 


element cross- Oxygen, Quartz-tube 
[soniazid 


Shae 
at rays At. abs. spectrometry; Flow injection; Pharmaceuticals; Man- 
Cia. _ ganese dioxide oxidation, Polyester resin beads, Reagent en- 


Iodide a 
trapment 265(1992)81 


UV-VIS; Cetylpyridinium chloride; Hexadecylpyridinium 


chloride; Micellar media; Triiodide 268(1992)145 Isothiocyanates 


pie cli Gas chromatography; Sample prep.; Calibration; Silica gel; 


Iodine 
° 
Lasers; Ni trogen oxides; Nuclear Standard gas mixtures; Thermal decomposition 265(1992)127 


fuel reprocessing off-gas 270(1992)181 Isotope ratios 
¥ Isotope dilut. meth.; Liquid chrom.; Extraction; Geological 


lodine—azide reaction Cth materials; Strontium; Crown ether- loaded resin 269(1992)249 
Titrimetry; Cyanide; Sodium tetrathionate 263(1992)155 


Ion-sensitive field-effect transistors 
Flow injection; Ion sel. electrodes; ail in Nitrate 


Gas chromatography; Mass spectrometry; Butyltin com- 
Signal proc. meth.: UV- VIs: Robust statistics: Outliers 269 


At. emission spectrom.; Induct. coupled plasma spectrom. ; Electron probe meth.; X-ray fluores. spectrometry; Cluste 1: 
Sample prep.; Chelating resins; Gold; Palladium; Platinum; analysis; Hierarchical cluster techniques; Minerals; 
Preconcentration; Poly(vinylthiopropionamide) resin, Trace method 267(1992)81 ae > 


Ketones 


Iridium oxide electrodes Fluorimetry; N.m.r. spectrometry; Aldehydes; 


! 
Par, 
vom 
4 
q 
7-Hydroxy-— 
| 


Luminarin 3 269(1992)211 


Konig reaction 
Fluorimetry; Flow injection; Cyanide; Thiocyanate; pH con- 
trol 261(1992)281 


Lactate 
_ Flow injection; Enzymatic meth.; Enzyme reactor; Fermenta- 


media; Glucose; Nylon tube 261(1992)145 
Lactate dehydrogenase 


- Biosensors; Bioluminescence; Enzymatic meth.; Flow injec- 


_ Landolt reaction 
Fluorimetry; Ascorbic acid; Foods; Serum; Urine; CsBNC,N 
amphiphile, Iodine quenching, Vesicular system 262(1992)79 


Co- 


Fluorimetry; Immunoassay; Antigen—antibody binding; 

proporphyrin-I; Immunoglobulin G; Ferritin el 

Lanthanides 

At. emission coupled plasma spectrom.; 

Sample prep.; Ores; Rare earth elements; Yttrium; Interfer- 


ences, Monazite 264(1992)333 


Lanthanoids 
Extraction; Adduct formation constants, 
Thenoyltrifluoroacetone 270(1992)95 


Ethylenediamine, 


Lanthanum 
At. emission spectrom.; Liquid chrom.; Neodymium; Plasmas; =4 
Rare earth elements; Terbium; 2-Ethylhexyl hydrogen-2-ethyl- 
hexyl phosphonate, resin, PC- 88A 262 
(1992)161 


Laser-induced phosphoresence 


phorescence; Sport 270(1992)239 


Micro- 


Laser ablation 


Laser excitation 
At. fluor. spectrometry; Lead; Waters; 
Great Lakes 269(1992)129 


lination, 


Direct determ 


Potentiometry; Stripping voltam.; Gasoline; Organolead com- | 


= Polarography; Voltammetry; Adsorption; Cadmium; Stability 


Phosphorimetry; Pharmaceuticals; Room-temperature phos- ‘ 
(1992)153 


Ligand 
- Jon exchange; Equilibrium dialysis; Humic acids; Radionu- 


clides; Stability constants 268(1992)235 


Induct. coupled plasma-MS; Geological ‘materials; 


Lipid hydroperoxides 
Chemiluminescence; 
linoleate hydroperoxide 262(1992)59 


Lasers 
Acoustic meth.; Fluorimetry; Iodine; Nitrogen oxides; Nuclear 
fuel reprocessing off-gas 270(1992)181 7 


Lead 
Flow injection; Anod. stripping voltammetry; Cadmium; Cop- 
per; Preconcentration; Speciation; Trace metals; Waters; Zinc; 


Differential-pulse, Filtration 261(1992)323 


Flow injection; Ion sel. electrodes; Potentiometry; Phosphate; a 
Waters; Interferences 261(1992)411 
At. abs. spectrometry; Flow injection; Cadmium; Copper; =a 
Nickel; Preconcentration; Sea water; Waters; Graphite fur- = 
nace, On-line sorbent extraction, Time- and volume-based = 
sampling 261(1992)477 
Anod. stripping voltammetry; Indium; Surfactant suppressants 
262(1992)117 
At. emission spectrom.; Gas chromatography; Microwave-in- = " 
duced plasma; Plasmas; Speciation; Waters; Grignard deriva- _ a 
tization, Organolead 262(1992)285 


Principal components; Stripping voltam.; Cadmium; Pro- 
crustean analysis; Target factor analysis 263(1992)37 


Titrimetry; Metal ions; Precipitation; Glass electrode, Hydro- 
lytic reaction, pH 263(1992)147 


Anodic 


Stripping voltam.; Hair; Mercury microelectrodes; 


stripping 264(1992)213 


lon exchange; Voltammetry; Preconcentration; Solid-state cell; 
Waters; High-resistive media, Nafion membrane, Polymer- 
coated electrode 264(1992)221 


Catalytic meth.; Kinetic meth.; UV-VIS; Micellar medium; a 


Dodecyltrimethylammonium micelles, Pyrogallol Red 266 
(1992)43 7 


pounds; Tetraethyllead; Tetramethyllead 267(1992)165 


Polarography; Voltammetry; Cadmium; Copper; Expert sys- 
tem; Indium; Trace metals; Zinc; KES 268(1992)95 


constants 268(1992)275 


At. fluor. spectrometry; Laser excitation; Waters; Direct de- 
termination, Great Lakes 269(1992)129 


Ligand competition 
Stripping voltam.; Complexation; Copper; Sea water; Specia- 
tion; Waters; Anodic stripping, Labile metal fraction 264 


Methyl 


Cyclic voltammetry; Luminol; 


tion; Vehydrogenase activity; Fibre-optic sensor; Luciferase— 
oxidoreductase 266(1992)331 
Gas chromatography; Sample prep.; Distillation; Fatty acids; “ts 
= q 


Amperometry; Chemiluminescence; oxida- 
tion; Electrochemiluminescence; Serum; Glassy carbon elec- 
trode, Luminol, Platinum electrode 262(1992)217 


Liquid—liquid extraction 
At. abs. spectrometry; Cryptands; 


Thallium 270(1992)87 


Flow injection; Spectrophotometry; Benzyltributylammonium ve 
cations; Cupro-nickel alloy; Extraction; Manganese 270(1992) on 


213 


Liquid / liquid interface 
Amperometry; Flow injection; Chloride; Nitrate; Cellulose 
membrane, Water /nitrobenzene interface 268(1992)285 oor 


Liquid membranes 
Flow injection; Spectrophotometry; Extraction; Preconcentra- 
tion; Flow-through supported liquid membrane unit 261 


(1992)441 


Literature analysis 
Abstracts; Information content; Research papers; Quality of 
analytical information 265(1992)133 


Lithium complexes 
Cryptahemispheraplexes; Sodium 263(1992)159 


Luminarin 1 


Magnetic susceptibility 


Flow injection; Copper; Iron; Evans-type balance 261(1991)29 


Manganese 


_ Catalytic meth.; Flow injection; Kinetic analysis; Catalytic 
Erythrosin; Extraction; | 


reactions; Chromium; Cobalt; Copper; Iron; Molybdenum; 
Selenium; Trace elements; Vanadium; Waters 261(1992)167 


J Catalytic meth.; Flow injection; Spectrophotometry; Waters; 
- Catalysis of oxidative coupling, N,N-Dimethyl-p-phenylene- 


diamine, Hydrogen peroxide, m-Phenylenediamine 261(1992) 


Chemiluminescence; Fluorimetry; Liquid chrom.; Amines; is 


Precolumn derivatization 266(1992)243 


Carbon electrode 262(1992)49 


Chemiluminescence; Cyclic voltammetry; Lipid hydroperox- 


ides; Methyl linoleate hydroperoxide 262(1992)59 


Chemiluminescence; Flow injection; 
Flowing streams, 
(1992)279 


Chemiluminescence; Liquid chrom.; Plasma; Phosphoglyc- 


eride hydroperoxides; Rat plasma 266(1992)287 


Luminometer 


tis B antigen; Detection, Immunochemiluminometric assay 
266(1992)201 


Lysine 
Biosensors; 
Oxygen sensor 270(1992)131 


Magnesium 
Amperometry; Flow injection; Serum; Waters; 
Black T complex 269(1992)41 


Eriochrome 


183 


At. abs. spectrometry; Sample prep.; Chromium; Copper; 
Preconcentration; Sea water; Chelex-100, Lewatit TP 207 
270(1992)79 


injection; Spectrophotometry; Benzyltributylammonium 


cations; Cupro-nickel alloy; Extraction; Liquid—liquid extrac- 
tion 270(1992)213 


Mathematical enhancement 
Voltammetry; Sensors; Performance 264(1992)197 


Mathematical modelling 


Flow injection; Optim. meth.; Dialysis separation; Membrane 


- permeability; Axially dispersed plug flow model, Mass transfer 
268(1992)7 


Mathematical simulation ae 


chrom.; Optim. meth.; Metal chelates; 


Reversed- 


Catalytic meth.; Flow injection; Pinovianstey: Kinetic meth.; 
Foods; Nitrate; Nitrite; Waters; Bromate, Phenosafranine oxi- 


dation, Stopped-flow 265(1992)103 


Hydrogen peroxide determination 266 | 


freshness 
_Amperometry; Enzymatic meth.; Flow injection; Enzyme re- 
actor; Hypoxanthine; Polyamines; Peroxidase electrode, Pu- 


_ Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Glucose; Micro- 


electrodes; Cylindrical microelectrode, Immobilized glucose 


oxidase 263(1992)101 
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Enzymatic meth.; Enzyme electrodes; Wheat; __ Membrane electrodes 7 a 
Ton sel. electrodes; Crown ethers; Poly(vinyl chloride); Rubid- 


Memory effect 


Flow injection; Ion-selective electrodes; Response time; Sam- 
ple dispersion; Silverhalides 261(1992)381 
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At. abs. spectrometry; Flow injection; Microwave digestion; Liquid chrom.; Pesticides; Waters; Coupled columns 268 
- Sample preparation; Urine; Waters; Cold vapour, On-line (1992)205 a 
261(1992)91 


Methyl linoleate hydroperoxide Vite 

Mercury electrodes Chemiluminescence; Cyclic voltammetry; Lipid hydroperox- an 

Pol; Voltammetry; Cadmium; Adsorption, Bromide media ides; Luminol 262(1992)59 a a 
_ Mercury microelectrodes Ion chromatogr.; Beverages; Inorganic cations; Waters; Wine 
Stripping voltam.; Hair; Lead; Anodic stripping 264(1992)213 267(1992)141 ary 


Liquid chrom.; Optim. meth.; Mathematical simulation; Simu- 
Fl ; Liquid ch Pol - 
lation: Reversed-phase 269(1992)229 uorimetry; Liquid chrom.; Polynuclear aromatic hydrocar 


9 bons; Preconcentration; Waters; Sep-Pak C,, cartridge 264 


Metal ion binding (1992)241 
Jon exchange; Humic acids; Fulvic acids; Ultrafiltration; Wa- Catalytic meth.; Kinetic meth.; UV-VIS; Lead; Dode- 
ters; Zinc; Heterogeneity 267(1992)39 cyltrimethylammonium micelles, Pyrogallol Red 266(1992)43. 
ae Metal ions UV-VIS; Cetylpyridinium chloride; Hexadecylpyridintum 


_ Flow injection; Spectrophotometry; Titrimetry; Complexomet- chloride; Iodide; Triiodide 268(1992)145 > 
ric, Redox 261(1992)495 
Micelles 
a ___ Titrimetry; Lead; Precipitation; Glass electrode, Hydrolytic Spectrophotometry; Automated alkaline methods; Blood: ee 
reaction, pH 263(1992)147 Cyanide; Haemoglobin 262(1992)67 
_Chemiluminescence; Copper; Peroxyoxalate chemilumines- Liquid chrom.; Sample prep.; Ultrafiltration; Uranyl ions; p a 


Waters; Hydrophilic membranes, Surfactants 


Ion chromatogr.; Liquid chrom.; Reversed- phase ion-pair; 


EDTA complexes 270(1992)55 | Microdistillation 
_ Metallization Determination 266(1992)107 
_ Experimental design; Optim. meth.; Process anal.; Alu- “on 


Flow injection; Nitrogen; Determination, Plant, Soil 266 


minium-silica—copper films; Analysis of variance; Integrated 


circuits; Regression analysis; Interfacial properties 267(1992) (1992)113 
Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Glucose; Media- 


tors; Cylindrical microelectrode, Immobilized glu icose oxidase 
263(1992)101 


_ At. abs. spectrometry; Flow injection; Fibre column; Gold; Mass spectrometry; Glow discharge; Volatile organic com- 
Ores; 8531 fibre 270(1992)205 pounds; Aqueous solution 266(1992)1 


Metal-polyacid complexes Microprobe analysis 
Stripping voltam.; Titrimetry; Protolytic ic cot ontrol; Zinc; Poly- Induct. coupled plasma-MS; Geological materials; Laser abla- 
269(1992)263 


Microsample introduction 
mium _ At. emission spectrom.; Plasmas; Tungsten filament electrode; 
Capacitively coupled microwave plasma 264(1992)319 


ad a At. emission spectrom.; Plasmas; Tungsten filament electrode; 
Capacitively coupled microwave plasma 


Methylene oxide ae 
Gas chromatography 264(1992)365 


Methylglyoxal Microtitre plate 7 


Chromatography; Fluorimetry; Butan-2,3-dione; 1,2-Diamino- Immunoassay; Enzyme amplified 
4,5-dimethoxybenzene; 6,7-Diamino-2-methylquinoxaline; Suicide substrate; Thyroid stimulating hormone; Hyperthy- 


6,7-Dimethoxy-2,3-dimethylquinoxaline 263(1992)137 roidism, FADP 269(1992)301 


i. 
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Metal—polyelectrolyte systems 
Polarography; Induced reactant adsorption; Cad 
methacrylate, Normal pulse 268(1992)261 
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Microwave-induced plasma 
At. emission spectrom.; Gas chromatography; Lead; Plasmas; 
Speciation; Waters; Grignard derivatization, Organolead 262 


(1992)285 


Gas chromatography; Noise spectra; Plasmas; Reflected power | 
269(1992)89 
Microwave digestion 

At. abs. spectrometry; Flow injection; Mercury; 
preparation; Urine; Waters; Cold vapour, On-line 261(1992)91 


At. abs. spectrometry; Sample prep.; Biological samples; Trace 


metals; Acid digestion, Double PTFE vessel 264(1992)101 


Principal components; Fuzzy clustering; PROMETHEE, © 


SIMCA 268(1992)81 


At. abs. spectrometry; Arsenic; Hydride generation; Selenium; 
Electrical heating system 268(1992)315 


Microwave oven 


Waters 261(1992)295 
Digestion system 264(1992)97 
ve 
Milk 
Photochemically induced fluorescence 269(1992)193 


Minerals 
Kinetic meth.; Piezoelectric sensors; Gold; Electrodeposition, | 
Gold-plated quartz crystal 263(1992)143 


Electron probe meth.; X-ray fluores. spectrometry; Cluster 


analysis; Hierarchical cluster techniques; Kappa statistics; 


Ward’s method 267(1992)81 


Sample prep.; UV-VIS; Acid decomposition; Geological ma- 
terials; Rocks; Silica; Room temperature 268(1992)357 


Liquid chrom.; Optim. meth.; Phenylalanine; Tryptophan; Ty- 


rosine; Mobile phase composition 270(1992)13 


Modal fields 
Optic devices; Refractive index; Integrated optic components, 
Simulations, Transversal model fields 265(1992)267 
Molecular absorption spectrometry 

At. abs. spectrometry; Aluminium monofluoride; Bone; Fluo- 
ride; Calcium phosphate, Formic acid 262(1992)33 _ 


Molecular emission cavity analysis 
Cavity surface effect; Sulphur compounds; Alkali metal salts 


Molecular weight distribution 
Mass spectrometry; Poly(ethylene glycols); Fast atom bom- 


bardment 262(1992)277 


Multicomponent spectra 
_ §pectrophotometry; Fuzzy linear programming; Spectropho- 


Molybdenum 

Catalytic meth.; Flow injection; Kinetic analysis; Catalytic 
reactions; Chromium; Cobalt; Copper; Iron; Manganese; Sele- 
nium; Trace elements; Vanadium; Waters 261(1992)167 


Spectrophotometry; Silicate rocks; Toluene-3,4-dithiol com- 
plexes; Tungsten; Granite, Sequential determination 270 


(1992)267 


Molybdenum tube atomizer 
_ At. abs. spectrometry; Biological samples; Silver; Ammonium 


: thiocyanate chemical modifier 267(1992)131 


Multi-site detection 
Flow injection; Spectrophotometry; Aluminium; Iron; Plant 
materials; Detector relocation 261(1992)59 


tometry; Deconvolution 265(1992)55 


Multivariate analysis 


Mussels 
- Gas chromatography; Butyltin compounds; Organotin com- 


=. 


sel. electrodes; Voltammetry; 


trodes; Alkali and alkaline earth metal chlorides, Cation- 


At. abs. spectrometry; Droplet-size distribution, 


_ matic hydrocarbons; Mathematical filters 268(1992)135 


At. abs. spectrometry; Antimony; Arsenic; Hydride genera- 


| i. tion; Selenium; Interferences, Multiple linear regression 268 


_UV-VIS; Derivative spectroscopy; Extraction; Polycyclic aro- 


pounds; Phenyltin compounds; Sea water; Sediments; Waters; 
Simultaneous determination 264(1992)91 


> 


Naphthalenesulphonates 
Polypyrrole-modified elec- 


selective electrodes 266(1992)89 


= 


high-pressure and pneumatic nebulization, Flame, Matrix ef- 
fects 262(1992)261 i 


Neodymium 

At. emission spectrom.; Liquid chrom.; Lanthanum; Plasmas; 
Rare earth elements; Terbium; 2-Ethylhexyl hydrogen-2-ethyl- 
hexyl phosphonate, Hydroxypolyacrylate resin, PC-88A 262 
(1992)161 
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njectic yectrophotometry; Chemical oxygen po a Fiber-optic detector; Optical filter; Polycyclic aromatic hydro a 
carbons 264(1992)1 
~ 
onamides; 
Naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde / cyanide 
Kinetic analysis; Liquid chrom.; Fluorescence detection; Pep- 
“tides 262(1992)209 
lraulic 


Spectrophotometry; Derivative spectroscopy; Erbium; Rare 


earth elements; Diethylamine, Electron transitions, Ferron 
262(1992)253 


Neodymium oxide 


Nitroethane 
Immunoassay; Enzyme amplified immunoassay; Microtitre 
plate; Suicide substrate; Thyroid stimulating meinen Hyper- 
thyroidism, FADP 269(1992)301 os 


Nitrogen 


Flow injection; Spectrophotometry; Chloride; Waters; Ammo- 

nia-N, Dialysis, Industrial effluents, Gas diffusion 261(1992) ric 
Neopynamine 453 
UV-VIS; Derivative spectroscopy; Fenitrothion; Insecticides; 
- Permethrin; Piperonyl butoxide 268(1992)153 Flow injection; Ammonia; Continuous flow; Micro-distillation; : 
Nitrate; Determination 266(1992)107 


Flow injection; Fluorimetry; Europium; Rare earth elements; 
Samarium; Resin column 266(1992)67 


Neuronal sensing 
Biosensors; Flow system; 5-Hydroxytryptamine; 
-262(1992)1 


Flow injection; Microdistillation; Determination, Plant, Soil 
Nitrogen oxides 


‘ _ Acoustic meth.; Fluorimetry; Iodine; Lasers; Nuclear fuel 
reprocessing off-gas 270(1992)181 


Serotonin 


Neurotoxins 
Biosensors; 3-Acetyl pyridine 264(1992)189 


Nickel 
At. abs. spectrometry; Flow injection; Cadmium; Copper; 
Lead; Preconcentration; Sea water; Waters; Graphite furnace, 
On-line sorbent extraction, Time- and volume-based sampling 
261(1992)477 


Gas chromatography; Liquid chrom.; Copper; 
Schiff bases 268(1992)49 


Polarography; Voltammetry; Cobalt; Expert system; Thallium 
Trace metals; KES 268(1992)107 


Liquid chrom.; Cobalt; Osmium; Palladium; Platinum; 
Rhodium; 2-(6-Methyl-2-benzothiazolylazo)-5-diethylamino- 
phenol 269(1992)223 


_ Nitrophenyl glucuronide 
Chemiluminescence; Enzymatic meth.; Flow injection; UV- 
VIS; Enzymatic hydrolysis; Urine; Glucuronidase, Immobi- a 
lized biocatalysts 264(1992)275 


Nitropyrenes 
= Chemiluminescence; Liquid chrom.; Sample prep.; Air; Emie- 
sion particulates; Engine emissions; Diesel and gasoline en- __ 
gines, Reduction to aminopyrenes 266(1992)251 i ai 


Palladium; 


Noise reduction 
- Chemiluminescence; Flow system; Liquid chrom.; Dipyri- 
damole; Phthalate esters; Di-2-ethylhexyl phthalate, Peroxyox- 


alate 266(1992)225 is 
Noise spectra 
Gas chromatography; Microwave-induced anne Plasmas; 
Reflected power 269(1992)89 


Nicotinamide adenine dinucleotide 
Polarography; Differential pulse, Dropping mercury electrode 
270(1992)173 


Nitrate 

Amperometry; Flow injection; Nitrite; Waters; Copperized hes Norepinephrine 

cadmium reductor column 261(1992)391 oid Fluorimetry; Mass spectrometry; Catecholamines; Dopamine; 
Epinephrine; 1,2-Diphenylethylenediamine 267(1992)137 


Flow injection; Ion sel. electrodes; Potentiometry; Ion-sensi- 
tive field-effect transistors; pH 261(1992)419 


aay Nuclear fuel reprocessing off-gas 
Catalytic meth.; Flow injection; Fluorimetry; Kinetic meth.; _ Acoustic meth.; Fluorimetry; Iodine; Lasers; Nitrogen oxides 
Foods; Meat; Nitrite; Waters; Bromate, Phenosafranine Oxi- 
dation, Stopped-flow 265(1992)103 


Flow injection; Ammonia; Continuous flow; Micro-distillation; 
Nitrogen; Determination 266(1992)107 


Amperometry; Flow injection; Chloride; Liquid /liquid inter- a 


face; Cellulose membrane, Water/nitrobenzene interface 

Olive oil 
Nitrite 


Flow injection; Spectrophotometry; Bitterness; Extraction; 


Amperometry; Flow injection; Nitrate; Waters; Copperized | Solid—liquid 261(1992)367 


cadmium reductor column 261(1992)391 


Catalytic meth.; Flow injection; Fluorimetry; Kinetic meth.; _ opts filter 
Foods; Meat; Nitrate; Waters; Bromate, Phenosafranine oxi- Fiber-optic detector; Multiphoton ionization detection; Poly- — 7 
dation, — flow 265(1992)103 cyclic aromatic hydrocarbons 264(1992)1 y 


wie 


Optical sensor 
Chemiluminescence; Kinetic analysis; Oxygen; Platinum com- == Chemiluminescence; Liquid chrom.; Urine; Lanthanide ion 


plex; Polymer film; oe —_ Volmer equation 262 sensitization 262(1992)201 


Optic devices chrom.; Cobalt; Nickel; Palladium; Platinum; Rhodium; 
Modal fields; Refractive index; Integrated optic components, 

Simulations, Transversal model fields 265(1992)267 


| 
B-Blocking agents; Cellulase; Chiral selec- 


tors; Chiral stationary phase; Enantioselectivity 270(1992)1 


Flow injection; Spectrophotometry; Fibre-optic sensor; Palla- Pe Ps UV-VIS; Copper; Extraction; Sea water; Waters; eased 


dium; Chromogenic reagents 262(1992)97 triacetate powder 264(1992)59 
Chemiluminescence; Gold; Foamed plastic, Solid surface Oxygen 
(1992)225 aoe Chemiluminescence; Kinetic analysis; Optical sensor; Plat- 


inum complex; Polymer film; Quenching, Stern—Volmer equa- 
At. emission spectrom.; Induct. coupled plasma spectrom.; | 
— P tion 262(1992)27 


Sample prep.; Lanthanides; Rare earth elements; Yorn; 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Fibre column; Gold; Flow injection; Bromate; Chiorite: Dichro- 


Organic bases 
Coulometry; Potentiometry; Titrimetry; Hydrogen i 
odic oxidation, Depolarizers 265(1992)35 


Organic solutes 
Liquid chrom.; Optim. meth.; Desirability functions; Sequen- _ 
tial simplex optimization; Acetophenone, Methylbenzoate, 


Phenol, Toluene, Uracil 270(1992)101 =: 
Flow injection; Spectrophotometry; Fibre-optic sensor; Ores; 


Organochlorine pesticides Chromogenic reagents 262(1992)97 


Sa P chromatography; Liquid chrom.; Copper; Nickel; Schiff 
cides; Differential-pulse, Emulsified medium bases 268(1992)49 


Gas chromatography; Pesticides; Polychlorobiphenyls; Sedi- Induct. coupled plasma spectrom.: 

ments; Electron-capture detection 269(1992)205 Re Pee, oe) Sample prep.; Chelating resins; Gold; Iridium; Platinum; Pre- 

compounds concentration; Poly(vinylthiopropionamide) resin, Trace en- 

Potentiometry; Stripping voltam.; Gasoline; Lead; Tetraethyl- ets ) 

lead; Tetramethyllead 267(1992)165 


Piezoelectric sensors; Gases; Vapours 264(1992)43 = : 


Piezoelectric sensors; Coatings; Vapour phase 269(1992)289 = -_ Samer -bonded sorbents; Extraction; Solid. phase extrac- 
— tion; Between- batch variation, Between- manufacturer varia- 
- Inter-day variation 262(1992)135 


Organophosphorus pesticides 

Amperometry; Biosensors; Carbamate pesticides; Pesticides; __ 

Chemically modified electrodes, Cobalt phthalocyanine, Dis- ‘iiss 

posable strip, Immobilized cholinesterase 269(1992)281 is Flow injection; Spectrophotometry; Acetaminophen; Pharma- 
ceuticals; 2-Iodylbenzoate oxidation 261(1992)261 

Organotin compounds 

Gas chromatography; Butyltin compounds; Mussels; Phenyltin Paraxanthine 

compounds; Sea water; Sediments; Waters; Simultaneous de- Liquid chrom.; H-point standard addition method; Theo- — 

termination 264(1992)91 Xanthines — 
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matter 
ae At. emission spectrom.; Air; Filters; Plasmas; Inductively cou- 
pled, Leaching 262(1992)299 

Passive dosimeter 
Fluorimetry; Air; Ammonia; Filter-paper, 
Sodium lauryl sulphate 


“ee 


Fluorescamine, 
chromatography; Mass spectrometry; Air Ex- 
systems; Toxic compounds, 


(199243 


Peak height prediction 
_ Flow injection; Sample transport 261(1992)549 


Peak intensities 
_ Flow injection; Signal proc. meth.; Wavelet transform 267 


(4992)73 


Peak purity control 
Liquid chrom.; Evolving factor analysis; Artefacts, Diode-array 
detection 263(1992)21 


Liquid chrom.; Evolving factor analysis; Heteroscedastic noise; 
Diode-array detection, Fixed-size window 263(1992)29 


Liquid chrom.; Evolving factor analysis; Heuristic evolving 
latent projections 267(1992)63 


Enzymatic meth.; Flow injection; Potentiometry; Enzyme 
electrodes; Fermentation; Penicillinase electrode 264(1992)13 


Chemiluminescence; Fluorimetry; Luminol-iodine reaction, 
Stopped-flow 266(1992)301 


Flow injection; Readout correlation; Penicilloic acid 269 


(1992)35 


Penicillinase electrode 
Enzymatic meth.; Flow injection; Potentiometry; Enzyme 
electrodes; Fermentation; Penicillin 264(1992)13 


Peptides 


reagents; Electrochemical detection 262(1992)145 


Kinetic analysis; 
Naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde / cyanide 262(1992)209 


Titrimetry; Amino acids; Copper; Caseine proteolysates 268 


(1992)163 


Liquid chrom.; Casomorphin peptides; Retention characteris- _ 
tics 268(1992)247 


Permeation 

Flow injection; Potentiometry; Spectrophotometry; re 
Gas diffusion unit; Halogens; Coated-wire ion-selective elec- 
trode, Permanganate oxidation, PTFE porous membrane 261 ; 
(1992)461 
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Biosensor 
Liquid chrom.; Amines; Amino acids; Ferrocene ae Amperometry; S, 


Permethrin 
UV-VIS; Derivative spectroscopy; Fenitrothion; Insecticides; 
Neopynamine; Piperonyl butoxide 268(1992)153 

Peroxyoxalate chemiluminescence 
Chemiluminescence; Liquid chrom. 266(1992)175 


Chemiluminescence; Copper; Metal ions; Imidazole catalyst 
266(1992)233 


Peroxyoxalate reaction 


Chemiluminescence; Bilirubin; Light emission 269(1992)99 _ 


Pesticides 
Gas chromatography; Mass spectrometry; Fenitrothion; Pho- 
tolysis; Mercury lamp, Water—methanol 262(1992)167 


Gas chromatography; GC-MS; Liquid chrom.; Mass spectrom- 
etry; Supercrit. fluid chromatogr.; Environmental samples; 


Foods; 
Emulsified 


prep.; 
Differential-pulse, 


Polarography; 
Organochlorine pesticides; 
medium 264(1992)141 


At. emission spectrom.; Gas chromatography; Birds; Chloro 
compounds; Sulphur compounds; Universal calibration 265 


(1992)87 


Flow injection; UV-VIS; Propoxur; Waters; p-Aminophenol 
hydrolysis 266(1992)119 


Liquid chrom.; Sample prep.; Polar pollutants; Waters; Auto- 
mated sample clean-up, Cartridge exchange system, Diode- 
array detection 268(1992)55 


Liquid chrom.; Methyl isothiocyanate; Waters; Coupled 


columns 268(1992)205 


Electron spin res.; Diquat; Herbicides; Soils; Waters; Urine 


Se chromatography; Organochlorine pesticides; Polychloro- 
a Sediments; Electron-capture detection 269(1992) 


Carbamate pesticides; Organo- 
phosphorus pesticides; Chemically modified electrodes, Cobalt 


phthalocyanine, Disposable strip, Immobilized cholinesterase 


Petroleum 
_ Thermometric meth.; Enthalpimetry; Sulphur compounds; 
Thiols; Kerosene medium, acetate 268 


(1992)171 


Flow injection; Ion sel. electrodes; Potentiometry; Ion-sensi- 
_tive field-effect transistors; Nitrate 261(1992)419 


_ Flow injection; UV-VIS; Gradient scanning; Tristimulus col- 
orimetry; Bovine serum albumin 268(1992)29 
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Sensors; Ammonia; Waters; Immobilized pH indicator, Opti- 
cal—chemical sensor 269(1992)83 | Flow injection; Ion sel. electrodes; Potentiometry; Lead; Wa- 


pH determination Enzymatic meth.; Potentiometry; Blood; Serum; Alkaline 
Fluorimetry; Br@nsted activity factors; Debye- “Hickel theory; phosphatase, o-Carboxyphenyl phosphate, Salicylate-sensitive 
Dioxane—water mixtures 269(1992)257 membrane electrode 265(1992)1 


Pharmaceuticals 
Flow injection; Spectrophotometry; Acetaminophen; — 
acetamol; 2-Ilodylbenzoate oxidation 261(1992)261 


Phosphatidylcholine 
Sensors; Concanavalin A; vesicles; Non- ‘selective 


Phosphoglyceride 
- Chemiluminescence; Liquid chrom.; Luminol; Plasma; Rat 
film, Transition metal ions 262(1992)331 plasma 266(1992)287 
Conductimetry /oscillometry; Aspirin; Piezoelectric sensor; Phospholipase A, NAN 
Quartz crystal; Salicylic acid; Frequency shift, p-matrix cali- | Chemiluminescence; Immunoassay; Electroluminescence im- 
bration 263(1992)77 7 ae munoassay; Aluminium electrode, Heterogeneous and homo- 


Flow injection; UV-VIS; Cerium arsenite; Promethazine; Terbium complex of 2,6-bis[ N,N-bis(carboxy- 


Solid-phase reactor; Oxidation 264(1992)283 co 
Photobioelectrodes 
croas Voltammetry; Electron transfer mediators; Quinones; Photo- 
Nafion coating 165(1992)27 synthetic reaction centres 266(1992)97 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Isoniazid; Manganese Photodecarboxylation 
dioxide oxidation, Polyester resin beads, Reagent Acetic acid; Anomalous thermal lens; Uranyl 262(1992)231 


265(1992)81 
Liquid chrom.; Sample prep.; Betamethasone; Dexametha- 

sone; 1-Ethoxy-4-(dichloro-s-triazinyl)naphthalene 268(1992) ee: Mercury lamp, Water- methanol 262(1992)167 


Flow injection; Fluorimetry; Milk; Sulphonamides; Photo- Phthalate esters 
Chemiluminescence; Flow system; Liquid chrom.; Dipyri- 


chemically induced fluorescence 269(1992)193 eat 
damole; Noise reduction; Di- 2- Peroxyox- 


Liquid chrom.; UV-VIS; Doping; Ethacrynic acid; Extraction; ie VIS; Derivative spectroscopy; Fenitrothion; Insecticides; 
Urine; Solid-phase 270(1992)39 Permethrin 268(1992)153 


Phosphorimetry; Laser-induced phosphoresence; Room-tem- 
Batch injection; Computerized pipettes, dis- 
ersion 267(1992)171 


(1992)199 


Phenols 
Flow injection; Spectrophotometry; Waters; _ Plant juice carriers 
Flow injection; Polyphenols; Banana pulp, leaf 261 


Biosensors; Enzymatic meth.; Hydrogen peroxide; Tissue bio- 7 (1992)361 

UV-VIS; Multiple linear regression 267(1992)95 Bi oa _ Flow injection; Spectrophotometry; Aluminium; Iron; Multi- 

Phenylalani 

Chemiluminescence; Liquid chrom.; Luminol; 

Tyrosine; Mobile phase 270(1992)13 

eride hydroperoxides; Rat plasma 266(1992)287 

Gas chromatography; Butyltin compounds; Mussels; Organ- Flow injection; Mass spectrometry; Preconcentration; Rhe- 

otin compounds; Sea water; Sediments; Waters; Simultaneous nium; Sea water; Waters; Anion-exchange microcolumn, In- 

determination 264(1992)91 ductively coupled, On-line 261(1992)315 


Par 
i 
_ 
{ 
| 
{ 


At. emission Liquid chrom.; Lanthanum; Neo- 
dymium; Rare earth elements; Terbium; 2-Ethylhexyl hydro- 

7 gen-2-ethylhexyl phosphonate, Hydroxypolyacrylate resin, PC- 
88A 262(1992)161 


" At emission spectrom.; Gas chromatography; Lead; Mi- 
. crowave-induced plasma; Speciation; Waters; Grignard 
derivatization, Organolead 262(1992)285 


At. emission spectrom.; Air; Filters; Particulate matter; In- 
_ ductively coupled, Leaching 262(1992)299 


filament electrode; Capacitively coupled microwave plasma 


4 emission spectrom.; Microsample introduction; Tungsten 
264(1992)319 


a _At. emission spectrom.; Microsample introduction; Tungsten 
filament electrode; Capacitively coupled microwave plasma 
264(1992)327 


Gas chromatography; Microwave-induced plasma; Noise spec- 
tra; Reflected power 269(1992)89 


_ emission spectrom.; Laser induced, Liquid aerosols 269 
(1992)123 


Platinum 


.; Induct. coupled plasma spectrom.; 
; Gold; Iridium; Palladium; 


cf Liquid chrom.; Cobalt; Nickel; Osmium; Palladium; Rhodium; 
269 


: 
(1992)223 


complex 
Chemiluminescence; Kinetic analysis; Optical sensor; Oxygen; 
Polymer film; Quenching, Stern—Volmer equation 262(1992)27 | 


Liquid chrom.; Sample prep.; Pustiebibes: Waters; Automated 
sample clean-up, Cartridge exchange system, Diode-array de- 
tection 268(1992)55 


Polyacrylamides 
At. abs. spectrometry; I.r. spectrometry; Reineckate; Waters; 


Precipitation 263(1992)119 


Polyamines 
Amperometry; Enzymatic meth.; Flow injection; Enzyme re- 

actor; Hypoxanthine; Meat freshness; Peroxidase electrode, ; 
Putrescine oxidase, Xanthine oxidase 261(1992)161 Bel 


Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Flow injection; 
Enzyme electrodes; Tish; Putrescine; Hydrogen peroxide 263 
(1992)93 


Poly (aminophosphonic acid) resin 


_ drogen peroxide, Permselective barrier membrane 269(1992)65 


UV-VIS; Bathophenanthroline; Iron 268(1992)351 


Potassium 


Polychlorobiphenyis 
Gas chromatography; Organochlorine pesticides; Pesticides; 
Sediments; Electron-capture detection 269(1992)205 


Polycyclic aromatic hydrocarbons 
Fiber-optic detector; Multiphoton ionization detection; Opti- 
cal filter 264(1992)1 


Gas chromatography; Optim. meth.; Factorial design; Simplex 
optimization 268(1992)67 


UV-VIS; Derivative spectroscopy; Extraction; Multivariate a 
is; Mathemati i 
analysis; Mathematical filters 268(1992)135 


Poly(ethylene glycols) 
Mass spectrometry; Molecular weight distribution; Fast eT 
Polymer-modified electrodes 
Amperometry; Dichloramine; Polypyrrole 263(1992)71 
Chemiluminescence; Kinetic analysis; Optical sensor; Oxygen; 
Platinum a Quenching, Stern- -Volmer equation 262 
(1992)27 


Polynuclear aromatic hydrocarbons 
Fluorimetry; Liquid chrom.; Micellar media; Preconcentra- 
tion; Waters; Sep-Pak C,. cartridge 264(1992)241 


Polyols 

Liquid chrom.; Silica gels; Sugars; Evaporative light scattering 
detection 267(1992)147 

Polyphenol index 

Flow injection; UV-VIS; Wines; Folie~Ciovsiun reagent 269 
(1992)21 


Polyphenols 
Flow injection; Plant juice carriers; Banana wale pe leaf 


261(1992)361 


Polypyrrole-modified electrodes 
Ion sel. electrodes; Voltammetry; Naphthalenesulphonates; 
Alkali and alkaline earth metal chlorides, Cation-selective 


Poly(vinyl chloride) 
Ion sel. electrodes; Crown ethers; Membrane electrodes; Ru- 
bidium; Thiourea-containing cryptands 263(1992)169 


Amperometry; Biosensors; Sensors; Enzyme electrodes; Hy- 


Poly(vinyl chloride) membrane 


Flow injection; Spectrophotometry; Crown ethers; Waters; 
Precipitation, Tetraphenylborate 261(1992)225 


> 
r 
At. emission spectror aaa 
Sample prep.; Chelat 
Preconcentration; Poly(vinylthiopropionamide) resin, Trace ia 
enrichment 268(1992)323 
a4 
a 
H 
4 
f 


Precipitation 
Titrimetry; Lead; Metal ions; Glass electrode, Hydrolytic re 


action, pH 263(1992)147 


Preconcentration 

Flow injection; Mass spectrometry; Plasmas; Rhenium; Sea 
water; Waters; Anion-exchange microcolumn, Inductively 
coupled, On-line 261(1992)315 


Flow injection; Anod. stripping voltammetry; Cadmium; Cop-- 
per; Lead; Speciation; Trace metals; Waters; Zinc; Differen- 
tial-pulse, Filtration 261(1992)323 


Flow injection; Spectrophotometry; Ammonia; Waters; 


Cation-exchange column 261(1991)339 


Flow injection; Spectrophotometry; Extraction; Liquid mem- et 
branes; Flow-through supported liquid membrane unit 261 ina 
(1992)441 


Lead; Nickel; Sea water; Waters; Graphite furnace, On-line _ 7 


sorbent extraction, Time- and volume-based sampling 261 | 
(1992)477 


At. abs. spectrometry; Sample prep.; Poly(aminophosphonic 
acid) resin; Trace metals; Waters; Chelation 264(1992)53 


High-resistive media, Nafion membrane, Polymer-coated elec- 
trode 264(1992)221 


Fluorimetry; Liquid chrom.; Micellar media; Polynuclear aro- = 
matic hydrocarbons; Waters; Sep-Pak Cy, cartridge 264 — 
(1992)241 


Flow injection; Ion exchange; Sample prep.; UV-VIS; Tho- | 
rium; Uranium; Waters; Dowex 50-X8 264(1992)291 


At. abs. spectrometry; Gold; Supported liquid membranes > 
265(1992)71 


At. 
modified coil "968119929159 


Sample prep.; X-ray fluores. spectrometry; Coprecipitation; © 
Trace metals; Waters; Aluminium hydroxide 268(1992)177 


At. emission spectrom.; Induct. coupled plasma spectrom.; 
Sample prep.; Chelating resins; Gold; Iridium; Palladium; 
Platinum; Poly(vinylthiopropionamide) resin, Trace enrich- | Es 
ment 268(1992)323 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Sorbent extraction; 
Zone penetration dilution; Flame, Sinusoidal syringe pump 
269(1992)9 


Conductimetry /oscillometry; Flow injection; 


(1992)265 


_ Procrustean analysis 
Principal components; 


Spectrophotometry; 
Trichloroacetic acid : 


 Protolytic control 


Enzyme electrodes; 


Air; Sulphur 


dioxide 269(1992)177 
At. abs. 


Manganese; 
(1992)79 


spectrometry; Sample prep.; Chromium; Copper; 
Sea water; Chelex-100, Lewatit TP 207 270 


Printed enzyme electrodes 
Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Ink-jet printing; 
Enzyme electrodes; Tetrathiafulvalene mediator 262(1992)13 


Process analysis | 
Flow injection; Flow system; UV-VIS; Calibration; Dilution; 


Automation, flow, Open-—closed flow system 264 


Stripping voltam.; Cadmium; Lead; 


Target factor analysis 263(1992)37 


Promethazine 


Flow injection; UV-VIS; Cerium arsenite; Pharmaceuticals; 


- Solid-phase reactor; Oxidation 264(1992)283 


Propoxur 


Flow injection; UV-VIS; Pesticides; Waters; p-Aminophenol 
hydrolysis 266(1992)119 


Protein denaturation 


UV-VIS; Electron spin res.; Ad- 


Stopped-flow apparatus; 


. . . si 9 9 
Ion exchange; Voltammetry; Lead; Solid-state cell; Waters; justable pistons, Vertical design 26%1992)143 


Proteins 


Flow injection; Spectrophotometry; Biological samples; Urine; 
Coomassie Brilliant Blue, Double-plunge pump, Titanium re- 


action tube 261(1992)67 


Ferrocene; Iron; 


Stripping voltam.; Titrimetry; Metal- polyacid complexes; 


Zinc; Polymethacrylic acid 264(1992)163 


Fish: Polyamines; 


2 a Ion- selective electrodes; 4-Quinolones; Ciprafloxacin, Phar- 


flow injection; Spectrophotometry; Amino acids; Malachite 
Green, Peroxodisulphate digestion 261(1991)23 


Enzymatic meth.; Enzyme electrode; Carbon 
paste electrode, Entrapped pyruvate oxidase, Methylene green 


an 


re 


= 


Potassium hydrogenphthalate 
| 
- 
: 
| 
"4 
ay 
Putrescine 
) 


Reaction elucidation — 
Mass spectrometry; Butylamines; Computer modelling; Frag- 
mentation and rearrangement reactions 265(1992)169 


- Quadrupole MS Readout correlation 

_Mass spectrometry; Secondary ion MS; Modification 267 Flow injection; Penicillin; Penicilloic acid 269(1992)35 
-(1992)121 
Reduced glutathione 
Kinetic meth.; UV-VIS; Blood; Copper, Neocuproin 269 Ges 


calibration 263(1992)77 Refractive index 
= Modal fields; Optic devices; Integrated optic components, 
Simulations, Transversal model fields 265(1992)267 


Piezoelectric sensors 264(1992)23 


Fluorimetry: Trace metals; Non- selective, Regression analysis 
Post-column 264(1992)297 Experimental design; Optim. meth.; Process anal.; Alu- 
circuits; Metallization; Interfacial properties 267(1992)111 
lon-selective electrodes; PVC wire electrodes; 
a ee Pharmaceuticals 268(1992)307 Piezoelectric sensors; Titrimetry; System parameters estima- 


Voltammetry; ‘Electron transfer mediators; Photobioelec- Reineckate 
abs. spectrometry; I.r. spectrometry; Polyacrylamides; Wa- 


trodes; Photosynthetic reaction centres 266(1992)97 | net 


Research papers 
Abstracts; Information content; Literature analysis; Quality of 


analytical information 265(1992)133 


Resolution significance 
Radionuclides set analysis; Experimental design; Weighting proce- 
Ion exchange; Equilibrium dialysis; Humic sis binned ex- _ dures; Multicomponent determination 266(1992)133 
change; Stability constants 268(1992)235 
Response equations 

Rare earth elements fog Flow system; Unsegmented flow system, Well-stirred mixing 
At. emission spectrom.; Liquid chrom.; Lanthanum; Neo- chamber 270(1992)195 
hexyl phosphonate, Hydroxypolyacrylate resin, PC-88A Response time 

(1992)161 Flow injection; Ion-selective electrodes; Sieasany effect: om 


Spectrophotometry; Derivative spectroscopy; Erbium; Neo- ple dispersion; 261(1992)381_ 
dymium; Diethylamine, Electron transitions, Ferron 262 a 


(1992)253 Reversed micelles 
Chemiluminescence; Flow injection; Amino 
At. emission ened Induct. coupled plasma spectrom., acids; Schiff bases; Aerosol OT surfactant, Phenylacetalde- 
Sample prep.; Lanthanides; Ores; Yttrium; Interferences, hyde 266(1992)359 & 
Monazite 264(1992)333 > 


Flow injection; Fluorimetry; Europium; Neodymium — -_ Reversible interfacial reaction 
Samarium; Resin column 266(1992)67 vs Stripping voltam.; Voltammetry; Adsorption; Derivative cur- 
- rent; Linear potential sweep 268(1992)301 


Chemiluminescence; Liquid chrom.; Luminol; Plasma; Phos- Reyjew 
phoglyceride hydroperoxides 266(1992)287 

Flow injection; Continuous separation; Coupled techniques; 


Rats 
_Unsegmented flow 261(1992)425 


Induct. coupled plasma-MS; Biological samples; — ele- = 
ments 269(1992)115 


Flow injection; Chinese flow-injection review 261(1992)557 


Gas chromatography; GC- MS; Liquid ¢ ania Mass spectrom- 
etry; Supercrit. fluid chromatogr.; Environmental samples; 
Pesticides 263(1992)1 


Chemiluminescence; Analytical applications, 
266(1992)147 

Flow injection; Dispersion; Descriptive models, 
models 267(1992)1 


Predictive 


Rhenium 
Flow injection; Mass spectrometry; Plasmas; Preconcentra- 
tion; Sea water; Waters; Anion-exchange microcolumn, In- 
ductively On-line 261(1992)315 


Rhodium 
Liquid chrom.; Cobalt; Nickel: 


2-(6-Methyl-2- benzothiazolylazo)- 5- 269 
(1992)223 

Robust statistics 
Signal proc. meth.; tied ves Kalman f filter; 


(1992)307 


Rocks 
Sample prep.; UV-VIS; Acid decomposition; Geological m 
terials; Minerals; Silica; Room temperature 268(1992)357 


Room-temperature phosphorescence 


Liquid 


Leather plant effluent 261(1992)219 


= Sea water 


Sample preparation 
_ At. abs. spectrometry; Flow injection; Mercury; Microwave 
digestion; Urine; Waters; Cold vapour, On-line 261(1992)91 


UV-VIS; Sample prep.; UV-Visible spectrophotometry; Mul- 
tiple linear regression 267(1992)103 


Sandwich techniques 


Flow injection; Spectrophotometry; 


Chromium; 


SCANNET 
Spectroscopy database; Databases 265(1992 201 ; 


Flow injection; Amino 
a acids; Reversed micelles; Aerosol OT surfactant, Phenylac- 


Gas chromatography; Liquid chrom.; Copper; Nickel; Palla- 


268( 


Catalytic meth.; Flow a Spectrophotometry; Vana- 
dium; Waters; Catalytic reaction, Continuous flow, Bind- 
_ schedler’s green leuco base 261(1992)189 


Phosphorimetry; Laser-induced phosphoresence; Pharmaceu- - ie Flow injection; UV-VIS; Waters 261(1992)307 


ticals; Sport 270(1992)239 


a 


Rubidium 


Ion sel. electrodes; Crown ethers; Membrane electrodes; i. 
Poly(vinyl chloride); Thiourea- 263(1992) Flow injection; Spectrophotometry; Ammonium; Fish farm- 


169 


r 


Rubrene 


Chemiluminescence; I.r. spectrometry; DNPO; Hydrogen ail ao 


oxide; CO, yield, Quantum yield 266(1992)219 


Salicylic acid 
Conductimetry /oscillometry; Aspirin; Pharmaceuticals; Pie- 
zoelectric sensor; Quartz shift, p-matrix 


Samarium 
Flow injection; Fluorimetry; Europium; Neodymium oxide; 
Rare earth elements; Resin column 266(1992)67 

Sample dispersion 
Flow injection; Ion-selective electrodes; Memory effect; Re- — 
sponse time; Silverhalides 261(1992)381 


_ Flow injection; Mass spectrometry; Plasmas; Preconcentra- 


iar tion; Rhenium; Waters; Anion-exchange microcolumn, Induc- 


tively coupled, On-line 261(1992)315 


Waters 261(1992)345 


_ Flow injection; Potentiometry; Ion sel. electrodes; Chloride; 
ate Copper; Thiocyanate; Urine; Waters; Membrane-coated car- 
bon rod 261(1992)399 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Cadmium; Copper; 
Lead; Nickel; Preconcentration; Waters; Graphite furnace, 
On-line sorbent extraction, Time- and volume-based sampling 
261(1992)477 


Catalytic meth.; Stripping voltam.; Chromium; Waters 262 
(1992)103 


Gas chromatography; Mass spectrometry; Butyltin com- 
pounds; Ion-trap detection; Waters; Space-charging effect 
262(1992)307 


UV-VIS; Copper; Extraction; Oximes; Waters; Cellulose tri- 
acetate powder 264(1992)59 


Gas chromatography; Butyltin compounds; Mussels; Organ- 
otin compounds; Phenyltin compounds; Sediments; Waters; 
Simultaneous determination 264(1992)91 


Stripping voltam.; Complexation; Copper; Ligand competi- 
tion; Speciation; Waters; Anodic stripping, Labile metal frac- 


tion 264(1992)153 | 


Sample transport 
Flow injection; Peak height prediction 261(1992)549 ee = 


Differential-pulse anodic stripping, Hexane extraction, Nitric 


Flow injection; Chemiluminescence; Copper 266(1992)345 


At. abs. spectrometry; Sample prep.; Cadmium; Copper; Pre- 
concentration; Solid-phase extraction; Waters; Ammonium 
tetramethylenedithiocarbamate, Graphite furnace, Silica gel 


Catalytic meth.; Flow injection; Kinetic analysis; Catalytic 
reactions; Chromium; Cobalt; Copper; Iron; Manganese; 
Molybdenum; Trace elements; Vanadium; Waters 261(1992) 


tion; Multivariate analysis; Interferences, Multiple linear re- 
gression 268(1992)115 


At. abs. spectrometry; Arsenic; Hydride generation; Mi- 


crowave digestion; Electrical heating system 268(1992)315 hae 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Arsenic; Hydride gener- | 


ation; Environmental samples 270(1992)231 

Flow injection; Stopped flow 261(1992)11 


Sequential simplex optimization 

Liquid chrom.; Optim. meth.; Desirability functions; Organic 
solutes; Acetophenone, Methylbenzoate, Phenol, Toluene, 
Uracil 270(1992)101 


Biosensors; Flow system; 5-Hydroxytryptamine; Neuronal 


Serum 


Flow injection; Copper; 2.(2- Thiazo- 


87 


Flow injection; Spectrophotometry; Copper; Iron; 2(5- 


261(1992)197 


Menganese; Preconcentration; Cheex-1 100 Lewatit TP 


At. abs. spectrometry; Antimony; Arsenic; Hydride genera- — 


injection; Digital filters; Simulation 261(1992)509 


ae 


lylazo)-4-methyl-(sulphomethylamino)benzoic acid 261(1992) 


(1992)267 


Fluorimetry: Flow B,, vitamers, Derivative 


synchronous, Multi-determination, Pyridoxal, Pyridoxal-5- 
phosphate, Pyridoxic acid 261(1992)269 oa 


Fluorimetry; Ascorbic acid; Foods; Landolt reaction; Urine; — 


C,gBNC,N amphiphile, Iodine quenching, Vesicular system Bae 
262(1992)79 
Amperometry; Chemiluminescence; Electrochemical oxida- 
tion; Electrochemiluminescence; Lipid hydroperoxides; Glassy tt 
carbon electrode, Luminol, Platinum electrode 262(1992)217 ae S 
Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Diglycerides; ee 
Enzyme electrodes; Glycerol; Glycerol-3-phosphate; Triglyc- = 
erides; Nylon membrane 263(1992)85 


Enzymatic meth.; Potentiometry; Blood; Phosphate; Alkaline __ 
phosphatase, o-Carboxyphenyl phosphate, Salicylate-sensitive 


membrane electrode 265(1992)1 
Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Blood; Glucose; oom 
Needle-type, Platinum electrode 265(1992)5 


Amperometry; Flow injection; Magnesium; Waters; Eri- aa 
ochrome Black T complex 269(1992)41 5 


Fluorimetry; Kinetic meth.; UV-VIS; Imipramine; Stopped- a an 
flow mixing 269(1992)137 


Chemiluminescence; Enzymatic meth.; Flow injection; Glu- 
cose; Immobilized pyranose oxidase reactor 269(1992)187 


Serum ferritin 


Chemiluminescence; Enzymatic meth.; Immunoassay; Camera ke 
luminometer; Ferritin 266(1992)193 


Flow injection; Factorial design 261(1992)533 


Signal processing ah 
At. abs. spectrometry; Flow injection; Detection limits; Zinc; 
Flame, Repetitive sample introduction 261(1992)115 aay 


At. abs. spectrometry; Amperometry; Flow injection; UV-VIS; 
Digital 261(1992)521 


Sample prep.; UV- VIS: Acid ma- 
ae Minerals; Rocks; Room temperature 268(1992)357 © 


Gas chromatography: Sample prep.; Calibration; Isothio- : 
cyanates; Standard gas mixtures; Thermal decomposition al 


Liquid chrom.; Polyols; Sugars; Evaporative light es 
detection 267(1992)147 


Spectrophotometry; Molybdenum; Toluene-3,4-dithiol com- 
plexes; Tungsten; Granite, Sequential 270 


Secondary ion MS 
Sediments 
Gas chromatography; Butyltin compounds; Mussels; Organ- 


Gel perm. chromatogr.; Equilibrium dialysis: Fulvic acids; 
Humic acids; Waters; Fractionation, Solubility 267(1992)47 


Electron spin res.; Diquat; Herbicides; Pesticides; Waters; 


Urine 268(1992)217 
“Silicon based sensor rine 268( ) 


Sensors; Chlorine detection; Diffusion membrane; On-wafer Solid-phase extraction 
chemically anchored diffusion membrane 269 Burection; Papeverine; Be- 
 tween-batch variation, Between-manufacturer variation, Inter- 

Neutron activ. meth.; Radiochem. meth.; nraantess fentre- : At. abs. spectrometry; Sample prep.; Cadmium; Copper; Pre- 
mental, Radiochemical 264(1992)345 concentration; Sea water; Waters; Ammonium tetrameth- 


cr: ylenedithiocarbamate, Graphite furnace, Silica gel C,g 267 


Silver 
At. abs. spectrometry; Biological samples; Molybdenum tube 


atomizer; Ammonium thiocyanate chemical modifier 267 Solid- phase reactor 
(1992)131 "4 Flow VIS; Cerium arsenite; Pharmaceuticals; 


_ Ton exchange; Voltammetry; Lead; Preconcentration; Waters; 
_ _High-resistive media, Nafion membrane, Polymer-coated elec- 


Simazine 
Gas chromatography; Atrazine; Estuarine samples 268(1992) a 2 trode 264(1992)221 


195 


Waters; In situ measurements, Pressure insensitive electrode, 


Simplex optimization 
Gas chromatography; Optim. meth.; Factorial design; Poly- — Lake water 269(1992)49 


cyclic aromatic 
Loe Solochrome Violet RS 


al 
Sorbent extraction 
At. abs. spectrometry; Flow injection; Preconcentration; Zone 


Singular value decomposition _ oe penetration dilution; Flame, Sinusoidal syringe pump 269 


Flow injection; Anod. stripping voltammetry; Cadmium; Cop- 
per; Lead; Preconcentration; Trace metals; Waters; Zinc; 


Differential-pulse, Filtration 261(1992)323 


Simulation 


Smallest set of smallest rings __ 
Expert system; Structure perception; Connectivity, Pseudo 


Sodium 
Cryptahemispheraplexes; Lithium complexes 263(1992)159 


At. abs. spectrometry; Copper; Cyanide; Gold; 

(1992)107 tion; Sea water; Waters: Anodic ‘Labile metal frac- 

Sodium dodecyl sulphate 

Stripping voltam.; Copper; Humic acids; Thin mercury film 2 “3 

glassy carbon electrode 270(1992)153 


Soft drinks 
Flow injection; Voltammetry; Ascorbic acid; Fruit juices; Spectroscopy database 


Soils Spectrum fitting 
Fluorimetry; Titanium; Acetylpyridine picolinoylhydrazone Automated analysis; Minimization Wcnangues, Simulations 


Flow injection; Spectrophotometry; Bismuth; Borosilicate glass 
| 
~ 
Flow injection; UV-VIS; Chloride; Waters 270(1992)217 Solid-state cel ‘ ‘on 
| 
iquid chrom.; Optim. meth.; Matt 
4 chelates; Reversed-phase 269(1992 
| 
At. emission spectrom.; Gas chromatography; Lead; Mi- . 
crowave-induced plasma; Plasmas; Waters; Grignard derivati- 
zation, Organolead 262(1992)285 
comp 
| 
sag \ 


Sulphate 


ee =~ analysis; Expert systems; Substructure, Superatom, Su- Flow injection; Spectrophotometry; Waters; Barium chlorani- 


perbond 265(1992)243 


Stability constants 
_ Ton exchange; Equilibrium dialysis; Humic acids; Ligand ex- 


change; Radionuclides 268(1992)235 


; Polarography; Voltammetry; Adsorption; Cadmium; Lead 
268(1992)275 


Stabilization 
UV-VIS; Dithizone; Chloroform—acetic acid 269(1992)269 


Standard addition method 
UV-VIS; Blank bias error; H-point method; Absorbance in- 


crement 270(1992)253 


Standard gas mixtures 


Gas chromatography; Sample prep.; Calibration; Isothio- 
cyanates; Silica gel; Thermal decomposition 265(1992)127 


Standardization 

Conductimetry/oscillometry; Potentiometry; _Titrimetry; 
Acids; Dissociation constants; Tetrahydrofuran; Glass elec- 
trodes, Tetrabutylammonium salts 264(1992)229 


Stoichiometry 
Polarography; Uranium dioxide; 
to-uranium ratio 264(1992)149 


Stopped-flow apparatus 
UV-VIS; Electron spin res.; Protein denstorstion: Adjustable 
pistons, Vertical design 269(1992)143 


Stopped-flow mixing 
Fluorimetry; Kinetic meth.; UV-VIS; Imipramine; 269° 


(1992)137 
Stopped flow 


249 
Structure 


Expert system; Smallest set ai rings; 


Pseudo tree 


Sugars 


tors; Glucose, Sucrose 361(1992)137 


Liquid chrom.; Polyols; Silica gels; Evaporative light scattering __ 


detection 267(1992)147 i 


Suicide 


NADH, Phenoxazine 269(1992)59 


late—cellulose reaction column 261(1992)241 


UV-VIS; Barium haloanilates 264(1992)131 


Sulphide 
Voltammetry; Sulphur; Waters; Electrolyte solutions 267 
(1992)157 


Sulphite 

Chemiluminescence; Flow system; Wine; Gas diffusion, Lumi- 

Sulphite liquor 

Gel perm. chromatogr.; Liquid chrom.; UV-VIS; Fermenta- 


tion; Waters; Wood; Diode array 270(1992)63 
Flow injection; Fluorimetry; Milk; Pharmaceuticals; Photo- 


chemically induced fluorescence 269(1992)193 si 


Sulphur 


Voltammetry; Sulphide; Waters; Electrolyte solutions 267 


(1992)157 


Sulphur compounds 


At. emission spectrom.; Gas chromatography; Birds; Chloro 
compounds; Pesticides; Universal calibration 265(1992)87 


Thermometric meth.; Enthalpimetry; Petroleum; Thiols; 
Kerosene medium, Phenylmercury(II) acetate 268(1992)171 


Cavity surface effect; Molecular emission cavity analysis; Al- 


_ kali metal salts 270(1992)247 


Sulphur dioxide 
Conductimetry /oscillometry; Flow injection; Air; Preconcen- 


tration 269(1992)177 


Supported liquid membranes 


At. abs. spectrometry; Gold; 265(1992)71 


Surfactants 
Fluorimetry; Flow injection; Spectrophotometry; Extraction; 


ies Waters; Anionic, Dyes, On-tube detection 261(1992)471 


Alkaline earth metals; Extraction; Poly(oxyethylene), Triton 
X-100 264(1992)65 


-_Amperometry; Cyclic voltammetry; electrodes; 


plate; Thyroid stimulating Principal components; Stripping voltam.; Cadmium; Lead; 


roidism, FADP 269(1 


= 
Differential-pulse, Oxygen- 
Flow injection; Sequential injection 261(1992)11 eee 
ippi 
Strontium 
her-loaded resin 269(1992) . 
Piet 


re 


At. emission spectrom.; Liquid chrom.; Lanthanum; Neo- 
- dymium; Plasmas; Rare earth elements; 2-Ethylhexyl hydro- 

fie gen-2-ethylhexyl phosphonate, Hydroxypolyacrylate resin, PC- 
88A 262(1992)161 


Electroluminescence; Zirco- 


Tetraethyllead 
Potentiometry; Stripping voltam.; 


compounds; Tetramethyllead 267(1992)165 


Tetrahydrofuran 

Conductimetry /oscillometry; Potentiometry; _‘Titrimetry; 
Acids; Dissociation constants; Standardization; Glass elec 
trodes, Tetrabutylammonium salts 264(1992)229 


Conductimetry /oscillometry; Potentiometry; Titrimetry; Acid 


strength; Benzoic acids; Dissociation constants; Tetrabutylam- ; 


monium salts 265(1992)157 

Tetramethyllead 

Potentiometry; Stripping voltam.; Gasoline; Lead; Organolead 


compounds; Tetraethyllead 267(1992)165 


Tetrapion 
Gas chromatography; GC-MS; Sample prep.; Dalapon; Herbi- 
cides; Waters; Propionic acid herbicides, Trifluoroanilide 
derivatives 


266( 992)127 


Thiourea 
Piezoelectric sensors; Iodine reaction 268(1992)311 


Thorium 
Flow injection; Ion exchange; Sample prep.; UV-VIS; Precon- a 
centration; Uranium; Waters; Dowex 50-X8 264(1992)291 

_ Thyroid stimulating hormone = 
_ Immunoassay; Enzyme amplified immunoassay; Microtitre 


plate; Nitroethane; Suicide substrate; Hyperthyroidism, FADP 


269(1992)301 


Thyroxine 


Enzymatic meth.; Immunoassay; B- D- 

ee voltam.; Fruit juices; Adsorptive cathodic —— 

Glassy carbon mercury film electrode 270(1992)143 ins 


Tissue bioelectrode 
Biosensors; Enzymatic meth.; Hydrogen peroxide; Phenols 
264(1992)7 


Fluorimetry; Soils; Acetylpyridine picolinoylhydrazone 262 


Toluene- 3,4-dithiol complexes 


ele Molybdenum; Silicate rocks; Tungsten; 
Granite, Sequential determination 270(1992)267 


Polarography; Voltammetry; Cobalt; Expert system; Nickel; id 
Trace metals; KES 268(1992)107 : 


At. abs. spectrometry; Cryptands; Erythrosin; Extraction; Liq- 


uid—liquid extraction 


Liquid chrom.; H- -point standard addition method; — 


thine; Xanthines 268(1992)73 
Thin metal films 


262(1992)269 


Thiocyanate 


Fluorimetry; Flow injection; Cyanide; reaction; 
control 261(1992)281 


rod 261( — 


Thermometric meth.; 


At. abs. spectrometry; Gold films ping, Ultratrace determination 270(1992)137 


Petroleum; 
compounds; Kerosene medium, Phenylmercury(II) acetate 


reactions; Chromium; Cobalt; Copper; Iron; Manganese; 


a Molybdenum; Selenium; Vanadium; Waters 261(1992)167 


Induct. ‘wed MS; samples; Rats 269 
(1992)115 


Trace measurement 


Stripping voltam.; Beryllium; Adsorptive strip- 


her 


Trace metals 


cae Flow injection; Anod. stripping voltammetry; Cadmium; Cop- 


per; Lead; Speciation; Waters; Zinc; Dif- 


=A _ At. abs. spectrometry; Sample prep.; Biological samples; Mi- 


-crowave digestion; Acid digestion, Double PTFE vessel 264 


Terbium 
| 
= 
| 
Catalytic meth.; Flow injection; Kinetic analysis; Catalytic . 
At. abs. spectrometry; Sample prep.; Poly(aminophosphonic 
§ rbon acid) ; Preconcentration; W: Chel: 264(1992)53 
Fluorimetry; Chromatography; 8-Quinolinol-5-sulphonic acid; 
Non-selective, Post-column 264(1992)297 


Induct. 
(1992)93 


coupled plasma-MS; Potassium 
Ion-exchange separation 265 


Led Polarography; Voltammetry; Cadmium; Copper; Expert sys- 
7 tem; Indium; Lead; Zinc; KES 268(1992)95 


 Pabecnrestr. Voltammetry; Cobalt; Expert system; Nickel; 
Thallium; KES 268(1992)107 

Sample prep.; X-ray fluores. spectrometry; Coprecipitation; 
Preconcentration; Waters; Aluminium hydroxide 268(1992)177 


Transition metal ions 


Extraction; Isoamylxanthates, Ternary solvent 264(1992)71 eas 
Trichromatic colorimetry 
Titrimetry; Cadmium; Chromaticity parameters; Colour 


changes; EDTA, Metallochromic indicators, Specific colour 


Triglycerides 
Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Distpcerides; 
Enzyme electrodes; Glycerol; Glycerol-3-phosphate; Serum; 
Nylon membrane 263(1992)85 


Trihalomethanes 
Fluorimetry; Flow injection; Waters 261(1992)335 
Triiodide 
UV-VIS; Cetylpyridinium chloride; Hexadecylpyridinium 
chloride; Iodide; Micellar media 268(1992)145 


albumin 268(1992)29 


Tryptophan 
Liquid chrom.; Optim. meth.; Mixture design; Phenylalanine; — 
Tyrosine; Mobile phase composition 270(1992)13 os 


Tungsten = 
Spectrophotometry; Molybdenum; Silicate rocks; Toluene- —e 
3,4-dithiol complexes; Granite, Sequential determination 270 ae 7 
(1992)267 


Tungsten filament electrode a 
At. emission spectrom.; Microsample introduction; Plasmas; re 
Capacitively coupled microwave plasma 264(1992)319 7 


Capacitively coupled microwave plasma 264(1992)327 


Tyrosine 
Liquid chrom.; Optim. meth.; Mixture design; Phenylalanine; 
Tryptophan; Mobile 270(1992)13 


Ultrafiltration 
Liquid chrom.; Sample prep.; Micelles; Uranyl ions; Waters; — 
membranes, Surfactants 264(1992)303 


> 


tion, Extraction 266(1992)25 


Uranium dioxide 


teins; Coomassie Brilliant Blue, Double-plunge pump, Tita- 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Mercury; Microwave 
ive _ digestion; Sample preparation; Waters; Cold vapour, On-line 
261(1992)91 | 


‘ae Ascorbic acid; Foods; Landolt reaction; Serum; 
: BNC,N amphiphile, Iodine quenching, Vesicular system 
262(1992)79 


~Chemiluminescence; Liquid chrom.; Orotate; Lanthanide ion 
sensitization 262(1992)201 


Ion exchange; Humic acids; Fulvic acids; Metal ion binding; 
Waters; Zinc; Heterogeneity 267(1992)39 


Unilamellar vesicles 
Sensors; Concanavalin A; Non-selective 
interactions 264(1992)185 


Unsegmented flow 
Flow injection; Continuous Coupled 


Uranium 


Fluorimetry; Brines; Waters; Activated silica gel column sepa- % a. 
ration 264(1992)115 


Fluorimetry; Fluorescence quenching; Fluorescence intensity 
at time zero 264(1992)125 


Stripping voltam.; Cupferron; Uranium—cupferron complex; 
Adsorptive accumulation, Selective determination, Trace 264 
(1992)205 


Flow injection; Ion exchange; Sample prep.; UV-VIS; Precon- 
centration; Thorium; Waters; Dowex 50-X8 264(1992)291 


Chromatography; Acidic media; Separation, Preconcentra- 


Uranium-—cupferron complex 
Stripping voltam.; Cupferron; Uranium; Adsorptive accusnile- 
tion, Selective determination, Trace 264(1992)205 


Polarography; Stoichiometry; Differential-pulse, Oxygen-to- 
uranium ratio 264(1992)149 ix 


Uranyl 
Acetic acid; Anomalous thermal lens; 
262(1992)231 


Uranyl ions 
Liquid chrom.; Sample prep.; Micelles; Ultrafiltration; Wa- 
ters; Hydrophilic membranes, Surfactants 264(1992)303 te 


Urine 
Flow injection; Spectrophotometry; Biological samples; Pro- 


nium reaction tube 261(1992)67 


: 
| 
| SA: Flow injection; Potentiometry; Ion sel. electrodes; Chloride; ae 
Copper; Sea water; Thiocyanate; Waters; Membrane-coated 


meth.; Flow injection; UV. 
VIS; Enzymatic hydrolysis; Nitrophenyl glucuronide; Glu- 
curonidase, Immobilized biocatalysts 264(1992)275 


Electron spin res.; Diquat; Herbicides; Pesticides; Soils; Wa- 


ters 268(1992)217 


Liquid chrom.; UV-VIS; Doping; Ethacrynic acid; Extraction; 
Pharmaceuticals; Solid-phase 270(1992)39 


ganese; 
_ phenylenediamine, Hydrogen peroxide, m-Phenylenediamine 


-261(1992)183 


UV irradiation 
Chemiluminescence; 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Arsenic; Aluminium 
column, Arsine generation, Cold trapping 261(1991)105 


Catalytic meth.; Flow injection; Kinetic analysis; Catalytic 
reactions; Chromium; Cobalt; Copper; Iron; Manganese; 
Molybdenum; Selenium; Trace elements; 
(1992)167 


Catalytic meth.; Flow injection; Spectrophotometry; Man- 
Catalysis of oxidative coupling, N,N-Dimethyl-p- 


- Catalytic meth.; Flow injection; Spectrophotometry; Sea wa- 
ter; Vanadium; Catalytic reaction, Continuous flow, Bind- 


Vanadium 
Catalytic meth.; Flow injection; Kinetic analysis; Catalytic 
reactions; Chromium; Cobalt; Copper; Iron; Manganese; _ 
Molybdenum; Selenium; Trace elements; Waters 261(1992)167 


Catalytic meth.; Flow injection; Spectrophotometry; Sea wae 
ter; Waters; Catalytic reaction, Continuous flow, Bind- oon 


schedler’s green leuco base 261(1992)189 


Vapours 
Piezoelectric sensors; Gases; Organophosphorus 


264(1992)43 


Variable-volume piston burette 
Flow injection; Titrimetry 269(1992)29 


Viscosity 
Flow injection 261(1992)435 


Vitamins 
Fluorimetry; Flow injection; Serum; B, vitamers, Derivative 


synchronous, Miulti-determination, Pyridoxal, Pyridoxal-5- 


phosphate, Pyridoxic acid 


Gas chromatography; Demixing; Extraction; 2- Propanol 264 


(1992)311 


purrs 


Volatile organic compounds 
Mass spectrometry; Glow discharge; Microporous membrane _ : 


introduction; Aqueous solution 266(1992)1 ied 


At. abs. spectrometry; Flow 
digestion; Sample preparation; Urine; Cold vapour, On-line 
261(1992)91 


- Flow injection; Spectrophotometry; Ammonia; Preconcentra- 


_ Flow injection; Spectrophotometry; Ammonium; Fish farm- 
ing; Sea water 261(1992)345 


 Amperometry; Flow injection; Nitrate; Nitrite; Copperized 
cadmium reductor column 261(1992)391 


schedler’s green leuco base 261(1992)189 


injection; Spectrophotometry; Chromium; Sandwich 
techniques; Leather plant effluent 261(1992)219 


Flow injection; Spectrophotometry; Crown ethers; Potassium; 
Precipitation, Tetraphenylborate 261(1992)225 


7 Flow injection; Spectrophotometry; Sulphate; Barium chlo- 
ranilate—cellulose reaction column 261(1992)241 


Flow injection; Spectrophotometry; Cyanide; Kinetics, Pyri- 
dine—barbituric acid reaction 261(1992)247 


Flow injection; Spectrophotometry; Phenols; 4-Aminoan- 
tipyrine, 3-Methyl-2-benzothiazoline hydrazone 261(1992)253 


_ Flow injection; Spectrophotometry; Carbon; Dissolved organic 
- carbon; UV photo-oxidation 261(1992)287 


. iA Flow injection; Spectrophotometry; Chemical oxygen demand; 
Microwave oven 261(1992)295 


Flow injection; Spectrophotometry; Chemical oxygen demand; 
an Potassium permanganate, Segmented flow 261(1992)301 


Flow injection; UV-VIS; Sea water 261(1992)307 


Flow injection; Mass spectrometry; Plasmas; Preconcentra- 
tion; Rhenium; Sea water; Anion-exchange microcolumn, In- 
ductively coupled, On-line 261(1992)315 


Flow injection; Anod. stripping voltammetry; Cadmium; Cop- 
per; Lead; Preconcentration; Speciation; Trace metals; Zinc; 
Differential-pulse, Filtration 261(1992)323 


Fluorimetry; Flow injection; Trihalomethanes 261(1992)335 


tion; Cation-exchange column 261(1991)339 


_ injection; Potentiometry; Ion sel. electrodes; Chloride; 


Copper; Sea water; Thiocyanate; Urine; Membrane-coated 
carbon rod 261(1992)399 


Flow injection; Ion sel. electrodes; Potentiometry; Lead; 


Phosphate; Interferences 261(1992)411 


Vanadium 261 


322 
= 
7 
Electron spin res.; Flow injection; 
=, 
. 
: 


Dialysis, 
(1992)453 
cnn Flow injection; Spectrophotometry; Extraction; 


7 Surfactants; Anionic, Dyes, On-tube detection 261(1992)471 


Flow injection; Chloride; Nitrogen; Am- 
Industrial effluents, Gas diffusion 261 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Cadmium; Copper; 
Lead; Nickel; Preconcentration; Sea water; Graphite furnace, 


Catalytic meth.; Flow injection; iiiiitiaias Kinetic meth.; 
Foods; Meat; Nitrate; Nitrite; Bromate, Phenosafranine oxi- 
dation, Stopped-flow 265(1992)103 


Ion exchange; Polarography; Chelex-100; Chlorine; Chlorite; 
Interference 265(1992)117 


Flow injection; UV-VIS; Pesticides; Propoxur; p-Aminophenol 
hydrolysis 266(1992)119 


On-line sorbent extraction, Time- and volume-based sampling 
—-261(1992)477 


Gas chromatography; GC-MS; Sample prep.; Dalapon; Herbi- 
a cides; Tetrapion; Propionic acid herbicides, Trifluoroanilide 
_ Fluorimetry; Flow injection; Flow system; Aluminium; Buffers, derivatives 267(1992)25 


Eriochrome Red B, Room temperature 262(1992)91 
At. abs. spectrometry; Sample prep.; Cadmium; Copper; Pre- 


concentration; Sea water; Solid-phase extraction; Ammonium 
tetramethylenedithiocarbamate, Graphite furnace, Silica gel 


. emission spectrom.; Gas chromatography; Lead; Mi- Cig 267(1992)31 


crowave-induced plasma; Plasmas; Speciation; Grignard 


aie I h ; Humi ids; Fulvic acids; Metal ion binding; 


Ultrafiltration; Zinc; Heterogeneity 267(1992)39 
Gas chromatography; Mass spectrometry; Butyltin com- 
pounds; Ion-trap detection; Sea water; Space-charging effect 
262(1992)307 


At. abs. spectrometry; I.r. spectrometry; Polyacrylamides; Rei- 
neckate; Precipitation 263(1992)119 


Gel perm. chromatogr.; Equilibrium dialysis; Fulvic acids; 
Humic acids; Soils; Fractionation, Solubility 267(1992)47 


Ion chromatogr.; Beverages; Inorganic cations; Micellar bile 
salt coated column; Wine 267(1992)141 


Voltammetry; Sulphide; Sulphur; Electrolyte solutions 267 


At. abs. spectrometry; Sample prep.; Poly(aminophosphonic 
(1992)157 


acid) resin; Preconcentration; Trace metals; Chelation 264 
(1992)53 


UV-VIS; Copper; Extraction; Oximes; Sea water; Cellulose 
triacetate powder 264(1992)59 


Liquid chrom.; Sample prep.; Pesticides; Polar pollutants; 
Automated sample clean-up, Cartridge exchange system, 
Diode-array detection 268(1992)55 


Sample prep.; X-ray fluores. spectrometry; Coprecipitation; 
Preconcentration; Trace metals; Aluminium hydroxide 268 
(1992)177 


Gas chromatography; Butyltin compounds; Mussels; Organ- 
otin compounds; Phenyltin compounds; Sea water; Sediments; 
Simultaneous determination 264(1992)91 


Liquid chrom.; Methyl isothiocyanate; Pesticides; Coupled 


Fluorimetry; Brines; Uranium; Activated silica gel column 
columns 268(1992)205 


separation 264(1992)115 
Electron spin res.; Diquat; Herbicides; Pesticides; Soils; Urine 
268(1992)217 


Stripping voltam.; Complexation; Copper; Ligand competi- 
tion; Sea water; Speciation; Anodic stripping, Labile metal 
fraction 264(1992)153 


Ion exchange; Voltammetry; Lead; Preconcentration; Solid- 
state cell; High-resistive media, Nafion membrane, Polymer- 
coated electrode 264(1992)221 


Fluorimetry; Liquid chrom.; Micellar media; Polynuclear aro- 
matic hydrocarbons; Preconcentration; Sep-Pak C,, cartridge 


264(1992)241 
a; Amperometry; Flow injection; Magnesium; 

Stripping voltam.; Alkyllead compounds; Extraction; Sea wa- _ 7 ochrome Black T complex 269(1992)41 

ter; Differential-pulse anodic stripping, Hexane oud 


Flow system; Ion exchange; UV-VIS; Absorptiometry; Cop- 
per; 4,7-Diphenyl-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline disul- 
phonate, Karst groundwater storm runoff 268(1992)225 ae 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Ion chromatogr.; Alu- 
minium determination; Cation exchange; Beverages, Flame 
269(1992)1 


Serum; Eri- 


Solid state reference electrode; In situ measurements, Pres- 


Nitric acid re-extraction 264(1992)249 
_ sure insensitive electrode, Lake water 269(1992)49 


Gas chromatography; Sample prep.; Distillation; Fatty acids; ie : 
Landfill leachates 264(1992)259 = Sensors; Ammonia; pH; Immobilized pH indicator, Optical— 


chemical sensor 269(1992)83 


Flow injection; Ion exchange; Sample prep.; UV-VIS; Precon- pike am, 
centration; Thorium; Uranium; Dowex 50-X8 264(1992)291 ae At. fluor. spectrometry; Laser excitation; Lead; Direct deter- 
ee mination, Great Lakes 269(1992)129 


Liquid chrom.; Sample prep.; Micelles; Ultrafiltration; Uranyl 
ions; Hydrophilic membranes, Surfactants 264(1992)303 


= 
. 
atalytic meth.; Stripping voltam.; 1romium; Sea water = 
oma 
| 
| 
| 


Gel perm. chromatogr.; Liquid chrom.; UV-VIS; Fermenta- Xylene ar 
tion; Sulphite liquor; Wood; Diode array 270(1992)63 ; recs Flow injection; I.r. spectrometry; Fourier transform 261 


UV-VIS; Continuous monitoring, Diode array 270(1992)187 _—— ; 


Flow injection; UV-VIS; Chloride; Silver chloranilate 270 — 


Wavelength selection 
Optim. meth.; Calibration; Dynamic control; 
rithms; Ideal genetic algorithm 268(1992)123 
Flow injection; Signal proc. meth.; Peak intensities 267(1992)73 fa Sample prep.; Lanthanides; Ores; Rare earth elements; Inter- 
Weighting procedures ferences, Monazite 26419900833 
Data set analysis; Experimental design; Resolution signifi- 
cance; Multicomponent determination 266(1992)133 


Wheat 


Biosensors; Enzymatic meth.; Enzyme electrodes; Lysine; 


Wines 
Chemiluminescence; Flow system; Sulphite; Gas diffusion, A abs. spectrometry; Flow injection; Detection limits; Signal 
Luminol, Suppression 266(1992)317 - i of processing; Flame, Repetitive sample introduction 261(1992) 


Chemiluminescence; Enzymatic meth.; Flow injection; Eth- 
anol; Fibre-optic sensor; Hydrogen peroxide, Luminol 266 Flow injection; Anod. stripping voltammetry; Cadmium; Cop- 
per; Lead; Preconcentration; Speciation; Trace metals; Wa- 


(1992)325 
ters; Differential-pulse, Filtration 261(1992)323 
“4 


Ion chromatogr.; Beverages; Inorganic cations; Micellar bile a ; 
salt coated column; Waters 267(1992)141 Flow injection; Spectrophotometry; Titrimetry; Chelatometry; 


Flexible fused-sil llary tubing 261(1992)505 
Flow injection; UV-VIS; Polyphenol index; Folin—Ciocaltau 
reagent 269(1992)21 Stripping voltam.; Titrimetry; Metal—polyacid complexes; Pro- 


tolytic control; Polymethacrylic acid 264(1992)163 


h UV VIS: F exchange; Humic acids; Fulvic acids; Metal ion binding; 
ermenta- Ultrafiltration; Waters; Heterogeneity 267(1992)39 


tion; Sulphite liquor; Waters; Diode array 270(1992)63 - 
Polarography; Voltammetry; Cadmium; Copper; Expert sys- 
Indium; Lead; Trace metals; KES 


7 


Blectroluminescence: Glucose: Terbium: 
peroxide, Oxide layer 


Liquid chrom.; H-point standard addition method; Paraxan- ae : 
thine; Theophylline 268(1992)73 bent extraction; Fame, Sinusoidal pump 26190299 


| 


Stripping voltam.; Voltammetry; Carbon fibre ultramicroelec- 
trode array; Dihydroxy phenylalanine; DOPA; Pharmaceuti- _ 
cals; Nafion coating 265(1992)27 aoe 
Flow injection; Chloride; Liquid/liquid interface; Nitrate; 

Cellulose membrane, Water/nitrobenzene interface 268 
(1992)285 
Flow injection; Magnesium; Serum; Waters; Eriochrome Black Pe _ 
T complex 269(1992)41 


Cyclic voltammetry; Graphite electrodes; Surfactants; NADH, 
Phenoxazine 269(1992)59 

Biosensors; Sensors; Enzyme electrodes; Poly(vinyl chloride); 
Hydrogen peroxide, Permselective barrier membrane 269 
(1992)65 


Amperometry Biosensors; Carbamate pesticides; Organophosphorus pesti- 
Flow injection; Immunoassay; Enzymatic meth.; Enzyme-lin- cides; Pesticides; Chemically modified electrodes, Cobalt 
ked immunosorbent assay; Immunoglobulin E; Mathematical phthalocyanine, Disposable strip, Immobilized cholinesterase 
- model, Platinum wire electrode 261(1992)45 269(1992)281 
Flow injection; Liquid chrom.; Carbohydrates; Chemically 
modified electrodes; Cobalt-based electrodes; Glassy carbon 
—-270(1992)161 


Flow injection; Piezoclectric sensors; poole wave sensor; 
Quartz crystal, Thickness shear mode 269(1992)167 


Fluorimetry; Iodine; Lasers; Nitrogen oxides; Nuclear fuel 
reprocessing off-gas 270(1992)181 


Activation analysis 
_ Boron; Charged particles; Titanium 262(1992)193 


Enzymatic meth.; Flow injection; Foods; L- 
Glutamate oxidase, Hydrogen peroxide 261(1992)155 


Enzymatic meth.; Flow injection; Enzyme reactor; Hypoxan- 

Anodic stripping voltammetry | 
Flow injection; Cadmium; Copper; sik Preconcentration:; 
Speciation; Trace metals; Waters; Zinc; Differential- pulse, 


Filtration 261(1992)323 
Indium; Lead; Surfactant suppressants 262(1992)1 


thine; Meat freshness; Polyamines; Peroxidase electrode, Pu- 
trescine oxidase, Xanthine oxidase 261(1992)161 

Flow injection; Nitrate; Nitrite; Waters; Copperized cadmium 
reductor column 261(1992)391 


At. abs. spectrometry; Flow injection; UV-VIS; Digital filter; 
Signal processing 261(1992)521 


Biosensors; Enzymatic meth.; Ink-jet printing; Enzyme elec- 
trodes; Printed enzyme electrodes; Tetrathiafulvalene media- 


Atomic absorption spectrometry 
Flow injection; Calcium; Copper; Closed-loop manifolds 261 


(1992)75 


tor 262(1992)13 


_ Chitin; Enzyme electrode; Glucose; Oxygen elec- 


Squid pen B-type crystalline chitin 262(1992)19 


Electrochemical oxidation; Electro- 
chemiluminescence; Lipid hydroperoxides; Serum; Glassy car- 
bon electrode, Luminol, Platinum electrode 262(1992)217 


porous Enzymatic meth.; Diglycerides; Enzyme elec- 


trodes; Glycerol; Glycerol-3-phosphate; Serum; Triglycerides; 


_ Biosensors; Enzymatic meth.; Flow injection; Enzyme elec- 


_ trodes; Fish; Polyamines; Putrescine; Hydrogen peroxide 263 


(1992)93 


_ Biosensors; Enzymatic meth.; Glucose; Microelectrodes; Me- 


_ diators; Cylindrical microelectrode, Immobilized glucose oxi- 


i - Biosensors; Enzymatic meth.; Blood; Glucose; Serum; Nee- 
dle-type, Platinum electrode 265(1992)5 


Enzymatic meth.; Enzyme electrode; Pyruvate; Carbon paste 


electrode, Entrapped pyruvate me- 


diator 265(1992)15 


Flow injection; Mercury; Microwave digestion; Sample prepa- 
ration; Urine; Waters; Cold vapour, On-line 261(1992)91 
Flow injection; Arsenic; Waters; Aluminium column, Arsine 
generation, Cold trapping 261(1991)105 

Flow injection; Detection limits; Signal processing; Zinc; 
Flame, Repetitive sample introduction 261(1992)115 

Flow injection; Cadmium; Copper; Lead; Nickel; Preconcen- 
tration; Sea water; Waters; Graphite furnace, On-line sorbent 
extraction, Time- and volume-based sampling 261(1992)477 
Amperometry; Flow injection; UV-VIS; Digital filter; Signal 
processing 261(1992)521 

Aluminium monofluoride; Bone; Fluoride; Molecular absorp- 
tion spectrometry; Calcium phosphate, Formic acid 262(1992) 
33 


Nebulization; Droplet-size distribution, Hydraulic high-pres- 
sure and pneumatic nebulization, Flame, Matrix effects 262 


(1992)261 

Reflectance spectrometry; Gold films; Thin metal films 262 
(1992)269 

Hydride generation; Interferences; Hydride-forming element 


cross-interferences, Oxygen, Quartz-tube atomizer 263(1992) 


: 
be 
‘bid 
| 
| 


I.r. spectrometry; Polyacrylamides; Reineckate; Waters; a 


cipitation 263(1992)119 


Sample prep.; Poly(aminophosphonic acid) resin; Preconcen- i 


tration; Trace metals; Waters; Chelation 264(1992)53 


Induct. 


metals; Acid digestion, Double PTFE vessel 264(1992)101 
Copper; Cyanide; Gold; Iron; Sodium 264(1992)107 


Gold; Preconcentration; Supported liquid membranes 265 
(1992)71 

Flow injection; Isoniazid; Pharmaceuticals; Manganese diox- 

ide oxidation, Polyester resin beads, Reagent entrapment ~ 
265(1992)81 


Graphite furnace; Thallium; Meteorites, Rocks all 


Sample prep.; Cadmium; Copper; Preconcentration; Sea wa-— 
ter; Solid-phase extraction; Waters; Ammonium tetrameth- 
ylenedithiocarbamate, Graphite furnace, Silica gel Cj, 267 
(1992)31 


Biological samples; Molybdenum tube atomizer; Silver; Am-_ 
monium thiocyanate chemical modifier 267(1992)131 


Arsenic; Hydride Multivariate analysis; 


115 


Arginine; Preconcentration; Graphite furnace, Nafion-mod- 
ified tungsten coil 268(1992)159 


Arsenic; Hydride generation; Microwave digestion; Selenium; 
Electrical heating system 268(1992)315 


Flow injection; Ion chromatogr.; Aluminium detnelauion, 
Cation exchange; Waters; Beverages, Flame 269(1992)1 


Flow injection; Preconcentration; Sorbent extraction; Zone 
penetration dilution; Flame, Sinusoidal syringe pump 269 
(1992)9 


Sample prep.; Chromium; Copper; Manganese; Preconcentra- 
tion; Sea water; Chelex-100, Lewatit TP 207 270(1992)79 


Cryptands; Erythrosin; Extraction; Liquid—liquid extraction; 
Thallium 270(1992)87 


Flow injection; Fibre column; Gold; Metallurgical samples; 
Ores; 8531 fibre 270(1992)205 


Induct. coupled plasma spectrom.; Boron; Tissue samples 
270(1992)223 


Flow injection; Arsenic; Hydride generation; Selenium; Envi- 
ronmental samples 270(1992)231 


Liquid chrom.; Lanthanum; Neodymium; Plasmas; Rare earth 
elements; Terbium; 2-Ethylhexyl hydrogen-2-ethylhexyl phos- 


phonate, Hydroxypolyacrylate resin, PC-88A 262(1992)161 
Gas chromatography; Lead; Microwave-induced plasma; Plas- 
mas; Speciation; Waters; Grignard derivatization, Organolead 
262(1992)285 


Air; Filters; Particulate matter; Plasmas; Inductively coupled, 
Leaching 262(1992)299 


Gas chromatography; Birds; Chloro compounds; 


Microsample introduction; Plasmas; Tungsten filament elec- 


~ trode; Capacitively coupled microwave plasma 264(1992)319 


| - Microsample introduction; Plasmas; Tungsten filament elec- 
_ trode; Capacitively coupled microwave plasma 264(1992)327 


plasma prep.; Lan- 


Pesticides; 
— Sulphur compounds; Universal calibration 265(1992)87 


Opti. meth.; Alumina powder; Data analysis; Genetic algo- 
_ rithms; Multicriteria target vectors, Simulations 265(1992)211 


- Induct. coupled plasma spectrom.; Sample prep.; Chelating 


resins; Gold; Iridium; Palladium; Platinum; Preconcentration; 


Poly(vinylthiopropionamide) resin, Trace enrichment 268 


(1992)323 


Laser induced, Liquid aerosols 269(1992)123 


Bioluminescence 
Biosensors; Enzymatic meth.; Flow injection; Dehydrogenase 
activity; Fibre-optic sensor; Lactate dehydrogenase; 
ciferase—oxidoreductase 266(1992)331 


Flow injection; ATP; Bacterial ATP 266(1992)339 : 


Biosensors 
Flow system; 
tonin 262( 


Amperometry; Enzymatic meth.; Ink-jet printing; Enzyme 
electrodes; Printed enzyme electrodes; Tetrathiafulvalene me- 
diator 262(1992)13 


Amperometry; Chitin; Enzyme electrode; Glucose; Oxygen 
electrode, Squid pen B-type crystalline chitin 262(1992)19 
Fibre-optic immunoprobes; Fluoropolymers; Immunoprobes 
262(1992)323 

Amperometry; Enzymatic meth.; Diglycerides; Enzyme elec- 
trodes; Glycerol; Glycerol-3-phosphate; Serum; Triglycerides; 
Nylon membrane 263(1992)85 


Amperometry; Enzymatic meth.; Flow injection; Enzyme elec- 
trodes; Fish; Polyamines; Putrescine; Hydrogen peroxide 263 
(1992)93 

Amperometry; Enzymatic meth.; Glucose; Microelectrodes; 
Mediators; Cylindrical microelectrode, Immobilized glucose 
oxidase 263(1992)101 

Enzymatic meth.; Hydrogen peroxide; Phenols; Tissue bio- 
electrode 264(1992)7 


Lu- 


Lakes 269(1992)129 "a 
= 
Hydroxytryptamine; Neuronal sensing; Sero- > a 
= 
| 


3-Acetyl Neurotoxins 264(1992)189 


Amperometry; Enzymatic meth.; Blood; Glucos - Seru 
Needle-type, Platinum electrode 265(1992)5 


Bioluminescence; Enzymatic meth.; Flow injection; Dehydro- 


- genase activity; Fibre-optic sensor; Lactate dehydrogenase; 


Luciferase—oxidoreductase 266(1992)331 


Enzymatic meth.; Acetylcholine; Acetylcholinesterase, Choline 


oxidase, Hydrogen peroxide, Membrane entrapment 268 


(1992)347 


-Amperometry; Sensors; Enzyme electrodes; Poly(vinyl chlo- 


ride); Hydrogen peroxide, Permselective barrier membrane 
269(1992)65 


Amperometry; Carbamate pesticides; Organophosphorus pes- 
ticides; Pesticides; Chemically modified electrodes, Cobalt 


ot: phthalocyanine, Disposable strip, Immobilized cholinesterase 


| 


ye 


269(1992)281 


sensor 370(1992)131 


Catalytic methods 


Flow injection; Kinetic analysis; Catalytic senctious: Chro- 


mium; Cobalt; Copper; Iron; Manganese; Molybdenum; Sele- 


- nium; Trace elements; Vanadium; Waters 261(1992)167 


injection; Spectrophotometry; Manganese; Waters; 
Catalysis of oxidative coupling, N,N-Dimethyl-p-phenylene- 
diamine, Hydrogen peroxide, m-Phenylenediamine 261(1992) 


Flow injection; Spectrophotometry; Sea water; Vanadium; 


Waters; Catalytic reaction, Continuous flow, Bindschedler’s 


green leuco base 261(1992)189 
Stripping voltam.; Chromium; Sea water; Waters 262(1992)103 


Cyclic voltammetry; Ascorbic acid; Chemically modified elec- 
trodes; Pharmaceuticals; Electrocatalytic oxidation, Poly(1- 
naphthylamine) film, Transition metal ions 262(1992)331 


cad - Flow injection; Fluorimetry; Kinetic meth.; Foods; Meat; Ni- 


trate; Nitrite; Waters; 


Bromate, Phenosafranine oxidation, 
_ Stopped- flow 265(1992)103 


a eo meth.; UV-VIS; Lead; Micellar medium; Dode- 


micelles, Pyrogallol Red 266(1992)43 


Blatt spin res.; Flow injection; Imipramine; UV irradia- 


tion; Free radicals 261(1992)39 


Kinetic analysis; Optical sensor; Oxygen; Platinum complex; 
Polymer film; Quenching, Stern—Volmer equation 262(1992)27 


Cyclic voltammetry; Hydrogen peroxide; Luminol; Carbon 


electrode 262(1992)49 


Cyclic voltammetry; Lipid hydroperoxides; Luminol; Methyl 
linoleate hydroperoxide 262(1992)59 7 


Liquid chrom.; Orotate; Urine; Lanthanide ion sensitization _ aug 


262(1992)201 


Amperometry; Electrochemical oxidation; Electrochemilumi- 
nescence; Lipid hydroperoxides; Serum; Glassy carbon elec- | 


trode, Luminol, Platinum electrode 262(1992)217 
Gold; Ores; Foamed plastic, Solid surface 262(1992)225 fa 


Flow system; Chemiluminescence; Flow system; Coimmobi- | 


lized, Creatinase, Creatininase, Sarcosine oxidase 262(1992) | 
315 


Enzymatic meth.; Flow injection; UV-VIS; Enzymatic hydrol- 


ysis; Nitrophenyl glucuronide; Urine; Glucuronidase, Immobi- | 


lized biocatalysts 264(1992)275 


Electroluminescence; Glucose; Terbium; Zirconium elec- 
trode; Hydrogen peroxide, Oxide layer 266(1992)51 


Review; Analytical applications, Liquid phase 266(1992)147 


Liquid chrom.; Peroxyoxalate chemiluminescence 266(1992) — 
175 


Enzymatic meth.; Immunoassay; Camera luminometer; Fer- 
ritin; Serum ferritin 266(1992)193 


Immunoassay; Acridinium salts; Hepatitis B antigen; Lumi- 
nometer; Detection, Immunochemiluminometric assay 266 
(1992)201 


Immunoassay; Electroluminescence immunoassay; Phospholi- 
pase A,; Aluminium electrode, Heterogeneous and homoge- 
neous assays, Terbium complex of 2,6-bis[ N,N-bis(carboxy- 
methyl)aminomethyl]-4-benzoylphenol 266(1992)205 


Enzymatic meth.; Immunoassay; B-p-Galactosidase; 17a-Hy- 
droxyprogesterone; Thyroxine 266(1992)213 


I.r. spectrometry; DNPO; Hydrogen peroxide; Rubrene; CO, 
yield, Quantum yield 266(1992)219 


Flow system; Liquid chrom.; Dipyridamole; Noise reduction; 
Phthalate esters; Di-2-ethylhexyl phthalate, Peroxyoxalate 
266(1992)225 


Copper; Metal ions; Peroxyoxalate chemiluminescence; Imi- 
dazole catalyst 266(1992)233 


Fluorimetry; Liquid chrom.; Amines; Luminarin 1; Precolumn 
derivatization 266(1992)243 


Liquid chrom.; Sample prep.; Air; Emission particulates; En- 
gine emissions; Nitropyrenes; Diesel and gasoline engines, 
Reduction to aminopyrenes 266(1992)251 


be Liquid chrom.; Carboxylic acids; Engine oils; Oxidised 266 
(1992)257 


Antioxidant capacity; Biological fluids 266(1992)265 


Flow injection; Immobilized reagents; Luminol; Flowing 
streams, Hydrogen peroxide determination 266(1992)279 
Liquid chrom.; Luminol; Plasma; Phosphoglyceride hydroper- 
oxides; Rat plasma 266(1992)287 


Enzyme electrodes; Lysine; Wheat; Oxygen ie 

| 
6, 
= 
= 


Liquid chrom.; 
gen peroxide, Luminol 266(1992)295 


Fluorimetry; Penicillins; Luminol—iodine reaction, Stopped- o 
flow 266(1992)301 


Flow system; Enzyme reactor; Ethanol; Hydrogen peroxide; — 
Immobilized horseradish peroxidase flow cell, 
iodophenol reaction 266(1992)309 


Flow system; Sulphite; Wine; Gas diffusion, Luminol, Sup- | 
pression 266(1992)317 


Enzymatic meth.; Flow injection; Ethanol; Fibre-optic sensor; 
Wines; Hydrogen peroxide, Luminol 266(1992)325 


Indirect detection; Electrogenerated, Hydro- 


Luminol- 


7 Potentiometry; Titrimetry; Hydrogen ions; Organic bases; An- 
odic oxidation, Depolarizers 265(1992)35 


Cyclic voltammetry 
os Chemiluminescence; Hydrogen peroxide; Luminol; Carbon 


electrode 262(1992)49 


Lipid hydroperoxides; Luminol; Methyl 
linoleate hydroperoxide 262(1992)59 


Catalytic meth.; Ascorbic acid; Chemically modified elec- 
trodes; Pharmaceuticals; Electrocatalytic oxidation, Poly(1- 
naphthylamine) film, Transition metal ions 262(1992)331 


5 Amperometry; Graphite electrodes; Surfactants; NADH, Phe- 


Flow injection; Copper; Sea water 266(1992)345 a 


Air; Chlorine; Hydrogen chloride; Hydrogen peroxide 266 
(1992)353 


noxazine 269(1992)59 


(1992)359 


Flow injection; Liquid chrom.; Amino acids; 
phyrins; Mimetic peroxidase 269(1992)109 


Enzymatic meth.; Flow injection; Glucose; Serum; Immobi- 
lized pyranose oxidase reactor 269(1992)187 


Chromatography 


Metallopor- Differential pulse voltammetry 
a, Polarography; Voltammetry; Bilirubin 268(1992)185 


see also Gas chromatography, Gas chromatography—mass ae 


spectrometry, Gel permeation chromatography, Ion chro- 
matography, Liquid chromatography, Supercritical fluid chro- 
matography 


Fluorimetry; Butan-2,3-dione; 1,2-Diamino-4,5-dimethoxy- 
benzene; 6,7-Diamino-2-methylquinoxaline; 6,7-Dimethoxy- 
2,3-dimethylquinoxaline; Methylglyoxal 263(1992)137 


Fluorimetry; 8-Quinolinol-5-sulphonic acid; Trace metals; 
Non-selective, Post-column 264(1992)297 


Acidic media; Uranium; Separation, Preconcentration, Ex- 
traction 266(1992)25 


B-Blocking agents; Cellulase; Chiral selectors; Chiral station- 
ary phase; Enantioselectivity, Ovomucoid 270(1992)1 
Conductimetry and oscillometry ane 
Aspirin; Pharmaceuticals; Piezoelectric sensor; Quartz crystal; 
Salicylic acid; Frequency shift, p-matrix calibration 263(1992) 
77 


Potentiometry; Titrimetry; Acids; Dissociation constants; 
Standardization; Tetrahydrofuran; Glass electrodes, Tetra- 
butylammonium salts 264(1992)229 


Potentiometry; Titrimetry; Acid strength; Benzoic acids; Dis- 
sociation constants; Tetrahydrofuran; Tetrabutylammonium 
salts 265(1992)157 


Flow injection; Air; Preconcentration; Sulphur dioxide 269 
(1992)177 


gk 
= 


X-ray fluores. spectrometry; Cluster arenes Hierarchical 
cluster techniques; Kappa statistics; Minerals; Ward’s method 
267(1992)81 

Electron spin resonance spectrometry 
Chemiluminescence; Flow injection; Imipramine; UV irradia- 


tion; Free radicals 261(1992)39 


Diquat; Herbicides; 
(1992)217 


UV-VIS; Protein denaturation; Stopped-flow apparatus; Ad- 
justable pistons, Vertical design 269(1992)143 


Pesticides; Soils; Waters; Urine 268 


Electrophoresis 
N.m.r. spectrometry; Alanine B-naphthylamide; Chiral recog- 
nition; Cyclodextrins; Enantiomeric separation; Inclusion | 
complexes 268(1992)39 


Enzymatic methods 

Amperometry; Flow injection; Immunoassay; Enzyme- linked 
immunosorbent assay; Immunoglobulin E; Mathematical © 
model, Platinum wire electrode 261(1992)45 


Flow injection; Enzyme reactor; Fermentation media; Glu- — 
cose; Lactate; Nylon tube 261(1992)145 at 


Amperometry; Flow injection; Foods; 
mate oxidase, Hydrogen peroxide 261(1992)155 


Glutamate; 1-Gluta- 


Coulometry 
Bilirubin; Peroxyoxalate reaction; Light emissi 


thine; Meat freshness; Pulveininne: Peroxidase electrode, Pu- 
trescine oxidase, Xanthine oxidase 261(1992)161 
Fluorimetry; Flow injection; Diamine oxidase; Enzyme inhibi- 
tion; Enzyme reactor; Fish; Histamine; Scombroid poisoning 
261(1992)351 


Amperometry; Biosensors; Ink-jet printing; Enzyme elec- 
trodes; Printed enzyme electrodes; Tetrathiafulvalene media- 


262(1992)13 


ig 

“ Amperometry; Biosensors; Diglycerides; Enzyme electrodes; 
Glycerol; Glycerol-3-phosphate; Serum; Triglycerides; Nylon 
membrane 263(1992)85 


Amperometry; Biosensors; Flow injection; Enzyme electrodes; 
Fish; Polyamines; Putrescine; Hydrogen peroxide 263(1992)93 


i _ Amperometry; Biosensors; Glucose; Microelectrodes; Media- 
7 7 tors; Cylindrical microelectrode, Immobilized glucose oxidase 
.263(1992)101 
Biosensors; Hydrogen peroxide; Phenols; Tissue bioelectrode 
264(1992)7 


Flow injection; Potentiometry; Enzyme electrodes; Fermenta- 
tion; Penicillin; Penicillinase electrode 264(1992)13 


Chemiluminescence; Flow injection; UV-VIS; Enzymatic hy- 
drolysis; Nitrophenyl glucuronide; Urine; Glucuronidase, Im- 
mobilized biocatalysts 264(1992)275 
_ Fluorimetry; Carcinoembryonic antigen; Enzyme-linked im- 
munosorbent assay; Horseradish peroxidase, o-Phenylen- 
ediamine 264(1992)359 
<> Potentiometry; Blood; Phosphate; Serum; Alkaline phos- 
phatase, o-Carboxyphenyl phosphate, Salicylate-sensitive 
membrane electrode 265(1992)1 
Amperometry; Biosensors; Blood; Glucose; Serum; Needle- 
type, Platinum electrode 265(1992)5 
Amperometry; Enzyme electrode; Pyruvate; Carbon paste 
electrode, Entrapped pyruvate oxidase, Methylene green me- 
diator 265(1992)15 
Chemiluminescence; Immunoassay; Camera luminometer; 
Ferritin; Serum ferritin 266(1992)193 


Chemiluminescence; Immunoassay; B-p-Galactosidase; 17a- 
Hydroxyprogesterone; Thyroxine 266(1992)213 


Chemiluminescence; Flow injection; Ethanol; Fibre-optic sen- 


sor; Wines; Hydrogen peroxide, Luminol 266(1992)325 


ciferase—oxidoreductase 266(1992)331 
Flow injection; Creatinine; Creatinase, Creatininase, Sarco- 
sine oxidase 268(1992)331 


Biosensors; Acetylcholine; Acetylcholinesterase, Choline oxi- 
dase, Hydrogen peroxide, Membrane entrapment 26811992) 
347 

Chemiluminescence; Flow injection; Glucose; Serum; Immo- 
bilized pyranose oxidase reactor 269(1992)187 


Experimental 
Data set analysis; Resolution shaeitibciine Weighting proce- 


dures; Multicomponent determination 266(1992)133 


Optim. meth.; Process anal.; Aluminium-silica—copper films; 
Analysis of variance; Integrated circuits; Metallization; Re- 
gression analysis; Interfacial properties 267(1992)111 


Expert systems 
Artificial intelligence; Elemental analysis 270(1992)107 


X-ray fluores. spectrometry; Artificial intelligence; Elemental 
analysis 270(1992)115 


Flow injection 
Review 261(1 


Amino acids; Pyrolysis; 
Peroxodisulphate digestion 261(1991)23 

Copper; Iron; Magnetic susceptibility; Evans-type balance 
261(1991)29 

Chemiluminescence; Electron spin res.; Imipramine; UV irra- 
diation; Free radicals 261(1992)39 


Amperometry; Immunoassay; Enzymatic meth.; Enzyme-lin- 
ked immunosorbent assay; Immunoglobulin E; Mathematical 
model, Platinum wire electrode 261(1992)45 ea 


I.r. spectrometry; Xylene; Fourier transform 261(1992)53 


Spectrophotometry; Aluminium; Iron; Multi-site detection; 
Plant materials; Detector relocation 261(1992)59 


Spectrophotometry; Biological samples; Proteins; Urine; 
Coomassie Brilliant Blue, Double-plunge pump, Titanium re- 
action tube 261(1992)67 

At. abs. spectrometry; Calcium; Copper; Closed-loop mani- 
folds 261(1992)75 


Spectrophotometry; Copper; Serum; 2-(2-Thiazolylazo)-4- 


methyl-(sulphomethylamino)benzoic acid 261(1992)87 


Biosensors; Bioluminescence; Flow injection; Dehydrogenase At. abs. spectrometry; Mercury; Microwave digestion; Sample 


activity; Fibre-optic sensor; Lactate dehydrogenase; Lu- 


preparation; Urine; Waters; Cold vapour, On-line 261(1992)91 


5 i At. abs. spectrometry; Arsenic; Waters; Aluminium column, 
_ Arsine generation, Cold trapping 261(1991)105 


At. abs. spectrometry; Detection limits; Signal processing; 
Zinc; Flame, Repetitive sample introduction 261(1992)115 


_ Hydride generation; Kinetic meth.; Conversion techniques, 


Immobilized enzymes 261(1992)125 


‘eeteeshencneter Immobilized enzyme reactors; Sugars; 
Fructose, Glucose, Sucrose 261(1992)137 


‘ 
Biosensors; Enzyme electrodes; Lysine; Wheat; Oxygen sensor “a 


Spectrophotometry; Chemical oxygen demand; Waters; Potas- 
sium permanganate, Segmented flow 261(1992)301 
__-UV-VIS; Sea water; Waters 261(1992)307 


; ay Mass spectrometry; Plasmas; Preconcentration; Rhenium; Sea 
Amperometry; Enzymatic meth.; Enzyme reactor; Hypoxan- water; Waters; Anion-exchange microcolumn, Inductively 
thine; Meat freshness; Polyamines; Peroxidase electrode, Pu- ae coupled, On-line 261(1992)315 


trescine oxidase, Xanthine oxidase 261(1992)161 Fa 7 Anod. stripping voltammetry; Cadmium; Copper; Lead; Pre- 


Catalytic meth.; Kinetic analysis; Catalytic reactions; Chromi- _ concentration; Speciation; Trace metals; Waters; Zinc; Differ- 
um; Cobalt; Copper; Iron; Manganese; Molybdenum; Sele- _ential-pulse, Filtration 261(1992)323 


Enzymatic meth.; Enzyme reactor; Fermentation media; Glu- 
cose; Lactate; Nylon tube 261(1992)145 ty 


Amperometry; Enzymatic meth.; Foods; Glutamate; 
Glutamate oxidase, Hydrogen peroxide 261(1992)155 


Catalytic meth.; Spectrophotometry; Manganese; Waters; 

Catalysis of oxidative coupling, N,N-Dimethyl-p-phenylene- ne tion-exchanee column 261(1991)339 
diamine, Hydrogen peroxide, m-Phenylenediamine 261(1992) 
183 -Spectrophotometry; Ammonium; Fish farming; Sea water; 

Catalytic meth.; Spectrophotometry; Sea water; Vanadium; 61(1992)345 
Waters; Catalytic reaction, Continuous flow, Bindschedler’s roe Fluorimetry; Enzymatic meth.; Diamine oxidase; Enzyme in- 
green leuco base 261(1992)189 hibition; Enzyme reactor; Fish; Histamine; Scombroid poison- 


Spectrophotometry; Copper; Iron; Serum; 2-(5-Bromo-2-pyri- a ing 261(1992)351 


dylazo)-5-(N-propyl-N-sulphopropylamino)analine 261(1992) Plant juice carriers; Polyphenols; Banana pulp, Spinach leaf 
197 


Spectrophotometry; Biological samples; Cobalt; 2-(5-Bromo- _ Spectrophotometry; Bitterness; Extraction; Olive oil; Solid- 


Waters; 


Cop- 


per(II) rate-enhancing effect 261(1992)205 


redox reaction, Neocuproine 261(1992)213 


Spectrophotometry; Chromium; Sandwich techniques; Wa- — 


ters; Leather plant effluent 261(1992)219 


Spectrophotometry; Crown ethers; Potassium; Waters; Precip- 
itation, Tetraphenylborate 261(1992)225 


Spectrophotometry; Chlorine 261(1992)233 


Spectrophotometry; Sulphate; Waters; Barium chloranilate— 
cellulose reaction column 261(1992)241 


Spectrophotometry; Cyanide; Waters; Kinetics, Pyridine— 


barbituric acid reaction 261(1992)247 


Spectrophotometry; Phenols; Waters; 4-Aminoantipyrine, 3- 
Methyl-2-benzothiazoline hydrazone 261(1992)253 


Spectrophotometry; Acetaminophen; Paracetamol; Pharma- 
ceuticals; 2-lodylbenzoate oxidation 261(1992)261 


Fluorimetry; Serum; Vitamins; B, vitamers, Derivative syn- 
chronous, Multi-determination, Pyridoxal, Pyridoxal-5-phos- 
phate, Pyridoxic acid 261(1992)269 


Fluorimetry; Brine; Calcium; 2-[(2-Amino-5-methyl- 
tetraacetic acid, Chlor-alkali process 261(1992)275 
Fluorimetry; Cyanide; Konig reaction; Thiocyanate; pH con- 
trol 261(1992)281 


Spectrophotometry; Carbon; Dissolved organic carbon; Wa- 
ters; UV photo-oxidation 261(1992)287 


Spectrophotometry; Chemical oxygen demand; Microwave 
oven; Waters 261(1992)295 


liquid 261(1992)367 


Voltammetry; Ascorbic acid; Fruit juices; Soft drinks; 


Square-wave 261(1992)375 


~ Jon-selective electrodes; Memory effect; Response time; Sam- 
_ ple dispersion; Silverhalides 261(1992)381 


-—_Amperomets Nitrate; Nitrite; Waters; Copperized cadmium 
reductor column 261(1992)391 


 Potentiometry; Ion sel. electrodes; Chloride; Copper; Sea 


water; Thiocyanate; Urine; Waters; Membrane-coated carbon 
rod 261(1992)399 


Potentiometry; Bromate; Chlorite; Dichromate; Hydrogen 
peroxide; Ozone; Iron(III)-iron(I]) buffer, Sensitivity en- 
hancement, Redox reaction 261(1992)405 


Ion sel. electrodes; Potentiometry; Lead; Phosphate; Waters; 
Interferences 261(1992)411 


Ion sel. electrodes; Potentiometry; Ion-sensitive field-effect 
transistors; pH; Nitrate 261(1992)419 


mented flow 261(1992)425 
Viscosity 261(1992)435 


Spectrophotometry; Extraction; Liquid membranes; Precon- 
centration; Flow-through supported liquid membrane unit 
261(1992)441 


Continuous separation; Coupled techniques; Review; Unseg- oe 


Spectrophotometry; Chloride; Nitrogen; Waters; Ammonia-N, - 


Dialysis, Industrial effluents, Gas diffusion 261(1992)453 


Potentiometry; Spectrophotometry; Chlorine; Gas diffusion 
unit; Halogens; Permeation; Coated-wire ion-selective elec- 
trode, Permanganate oxidation, PTFE porous membrane 261 _ 


(1992)461 


a 
e =, 
A 
Spectrophotomet Copper()-iron 
| | | 


At. abs. spectrometry; Cadmium; Copper; Lead; Nickel; Pre- 
concentration; Sea water; Waters; Graphite furnace, On-line 
sorbent extraction, Time- and volume-based sampling 261 
(1992)477 


Spectrophotometry; Titrimetry; Acids; 
mented flow 261(1992)489 


Spectrophotometry; Titrimetry; Metal ions; Complexometric, 
Redox 261(1992)495 


Spectrophotometry; Titrimetry; Chelatometry; Zinc; Flexible 
fused-silica capillary tubing 261(1992)505 


Digital filters; Signal processing; Simulation 261(1992)509 


a _ At. abs. spectrometry; Amperometry; UV-VIS; Digital filter; 
Signal processing 261(1992)521 


Factorial design; Signal fluctuations 261(1992)533 


261(1992)539 


Fluorimetry; Flow system; Aluminium; Waters; Buffers, Eri- 
ochrome Red B, Room temperature 262(1992)91 


Spectrophotometry; Fibre-optic sensor; Ores; Palladium; 


— reagents 262(1992)97 


Spectrophotometry; Bismuth; Borosilicate glass; Silicon 262 
(1992)243 


a Spectrophotometry; Liquid chromatogr.; UV-VIS ; Creatine 


kinase; Isoenzyme activities 263(1992)43 


Amperometry; Biosensors; Enzymatic meth.; Enzyme elec- 


— trodes; Fish; Polyamines; Putrescine; Hydrogen peroxide 263 
(1992)93 


Enzymatic meth.; Potentiometry; Enzyme electrodes; Fermen- 


~ tation; Penicillin; Penicillinase electrode 264(1992)13 


Flow system; UV-VIS; Calibration; Dilution; Process analysis; 
Automation, Continuous flow, Open—closed flow system 264 
(1992)265 


Chemiluminescence; Enzymatic meth.; UV-VIS; Enzymatic 


hydrolysis; Nitrophenyl glucuronide; Urine; Glucuronidase, 


Immobilized biocatalysts 264(1992)275 


UV-VIS; Cerium arsenite; Pharmaceuticals; Promethasine; 


Solid-phase reactor; Oxidation 264(1992)283 


rium; Uranium; Waters; Dowex 50-X8 264(1992)291 


Process anal.; 
tems 265(1992)63 


At. abs. spectrometry; Isoniazid; Pharmaceuticals; Manganese 


265(1992)81 


- Dispersion; Double-plunger micropump, Linear cam mecha- 


Acid—base, Unseg- | 


=f Amperometry; Magnesium; Serum; Waters; 
complex 269(1992)41 


meth.; Kinetic meth.; Foods; Meat; 
Nitrate; Nitrite; Waters; Bromate, Phenosafranine oxidation, 
Stopped-flow 265(1992)103 


Fluorimetry; Europium; Neodymium oxide; Rare earth ele- 
ments; Samarium; Resin column 266(1992)67 


Ammonia; Continuous flow; Micro-distillation; Nitrate; Nitro- 
gen; Determination 266(1992)107 


Microdistillation; Nitrogen; Determination, Plant, Soil 266 


(1992)113 


UV-VIS; Pesticides; Propoxur; Waters; p-Aminophenol hy- 
drolysis 266(1992)119 
Chemiluminescence; Immobilized reagents; Luminol; Flowing 


streams, Hydrogen peroxide determination 266(1992)279 


Chemiluminescence; Enzymatic meth.; Ethanol; Fibre-optic 
sensor; Wines; Hydrogen peroxide, Luminol 266(1992)325 


Biosensors; Bioluminescence; Enzymatic meth.; Dehydroge- 
nase activity; Fibre-optic sensor; Lactate dehydrogenase; Lu- 
ciferase—oxidoreductase 266(1992)331 


Bioluminescence; ATP; Bacterial ATP 266(1992)339 is 


Chemiluminescence; Copper; Sea water 266(1992)345 


Chemiluminescence; Fluorimetry; Amino acids; Reversed mi- 
celles; Schiff bases; Aerosol OT surfactant, Phenylacetalde- 
hyde 266(1992)359 

Dispersion; Review; Descriptive models, Predictive models 
267(1992)1 

Signal proc. meth.; Peak intensities; Wavelet transform 267 
(1992)73 


Electroosmotic pumping 268(1992)1 


Optim. meth.; Dialysis separation; Mathematical modelling; 
Membrane permeability; Axially dispersed plug flow model, 
Mass transfer 268(1992)7 


UV-VIS; Gradient scanning; pH; Tristimulus colorimetry; 
Bovine serum albumin 268(1992)29 
Liquid /liquid interface; Nitrate; 


Amperometry; Chloride; 
interface 268 


Cellulose membrane, Water /nitrobenzene 
(1992)285 
Enzymatic meth.; Creatinine; Creatinase, Creatininase, Sarco- 
sine oxidase 268(1992)331 


At. abs. spectrometry; Ion chromatogr.; Aluminium determi- 
nation; Cation exchange; Waters; Beverages, Flame 269(1992)1 


At. abs. spectrometry; Preconcentration; Sorbent extraction; 
Zone penetration dilution; Flame, Sinusoidal syringe pump 


Ion exchange; Sample prep.; UV-VIS; Preconcentration; Tho- 
UV-VIS; Polyphenol index; Wines; Folin—Ciocaltau reagent 


 269(1992)21 


Bioprocess on-line control; Intelligent subsys- __ ae 


dioxide oxidation, Polyester resin beads, Reagent entrapment _ 


Penicillin; Readout correlation; Penicilloic acid 269(1992)35 


Eriochrome Black 


Fluorimetry; Spectrophotometry; Extraction; Surfactants; Wa- 
ters: Anionic Dves On-tuhe detection 261(1997)471 
7 
nee 
Chinese flow-injection review; Review 261(1992)557 > | 
wa 
A 


Chemiluminescence; Liquid chrom.; Amino acids; Metallo- 
porphyrins; Mimetic peroxidase 269(1992)109 


Acoustic meth.; Piezoelectric sensors; Acoustic wave Sensor; 
Quartz crystal, Thickness shear mode 269(1992)167 


Conductimetry /oscillometry; Air; Preconcentration; Sulphur — 
dioxide 269(1992)177 

Chemiluminescence; Enzymatic meth.; Glucose; Serum; Im- | 
mobilized pyranose oxidase reactor 269(1992)187 
Fluorimetry; Milk; Pharmaceuticals; Sulphonamides; Photo- 
chemically induced fluorescence 269(1992)193 ay 
UV-VIS; Cardiac glycosides; Pharmaceuticals; Picric acid 269 
(1992)199 
Amperometry; Liquid chrom.; Carbohydrates; Chemically — 
modified electrodes; Cobalt-based electrodes; Glassy carbon 
270(1992)161 

At. abs. spectrometry; Fibre column; Gold; Metallurgical sam- _ 
ples; Ores; 8531 fibre 270(1992)205 


Flow injection; Trihalomethanes; Waters 261(1992)335 


Flow injection; Brine; Calcium; 2-[(2-Amino-5-methylphe- 


acetic acid, Chlor-alkali process 261(1992)275 


Flow injection; Cyanide; K6nig reaction; Thiocyanate; pH — 
control 261(1992)281 


_ Flow injection; Enzymatic meth.; Diamine oxidase; Enzyme > 
__ inhibition; Enzyme reactor; Fish; Histamine; Scombroid poi- 


soning 261(1992)351 


Flow injection; Spectrophotometry; Extraction; Surfactants; 
Waters; Anionic, Dyes, On-tube detection 261(1992)471 


Soils; 


4 


Titanium; Acetylpyridine picolinoylhydrazone 262 


Ascorbic acid; Foods; Landolt reaction; Serum; Urine; 
C,BNC,N amphiphile, Iodine quenching, Vesicular system 


262(1992)79 


Spectrophotometry; Benzyltributylammonium cations; Cupro- 


nickel alloy; Extraction; Liquid—liquid extraction; Manganese nae 


270(1992)213 
UV-VIS; Chloride; Silver chloranilate; Waters 270(1992)217 


At. abs. spectrometry; Arsenic; Hydride generation; Selenium; 
Environmental samples 270(1992)231 


Flow system 
Biosensors; 5-Hydroxytryptamine; Neuronal sensing; Sero- 


tonin 262(1992)1 


Fluorimetry; Flow injection; Aluminium; Waters; Buffers, Eri- 
ochrome Red B, Room temperature 262(1992)91 


Chemiluminescence; Chemiluminescence; Flow system; Coim- 
mobilized, Creatinase, Creatininase, Sarcosine oxidase 262 
(1992)315 


Flow injection; UV-VIS; Calibration; Dilution; Process analy- 
sis; Automation, Continuous flow, Open-—closed flow system 
264(1992)265 


Chemiluminescence; Liquid chrom.; Dipyridamole; Noise re- 
duction; Phthalate esters; Di-2-ethylhexyl phthalate, Peroxy- 
oxalate 266(1992)225 


Chemiluminescence; Enzyme reactor; Ethanol; Hydrogen per- 
oxide; Immobilized horseradish peroxidase flow cell, Lumi- 
nol—iodophenol reaction 266(1992)309 


Chemiluminescence; Sulphite; Wine; Gas diffusion, Luminol, 
Suppression 266(1992)317 


Ion exchange; UV-VIS; Absorptiometry; Copper; Waters; 
4,7-Diphenyl-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline disulphonate, 
Karst groundwater storm runoff 268(1992)225 


Response equations; Unsegmented flow system, Well-stirred 
mixing chamber 270(1992)195 a 

Fluorimetry 
Flow injection; Serum; Vitamins; B, vitamers, Derivative syn- 
chronous, Multi-determination, Pyridoxal, Pyridoxal-5-phos- 
phate, Pyridoxic acid 261(1992)269 


Chromatography; Butan-2,3-dione; 1, 2. 4, 5. dimeth- 
oxybenzene; 6,7-Diamino-2-methylquinoxaline; 6,7-Di- 


methoxy-2,3-dimethylquinoxaline; Methylglyoxal 263(1992)137 


Air; Ammonia; Passive dosimeter; Filter-paper, Fluo- 
rescamine, Sodium lauryl sulphate 263(1992)175 


Brines; Uranium; Waters; Activated silica gel column separa- 
tion 264(1992)115 

Iron; 5-(4-Methylphenylazo)-8-aminoquinoline, 
264(1992)121 

Fluorescence quenching; Uranium; Fluorescence intensity at Pras 
time zero 264(1992)125 war 
Liquid chrom.; Micellar media; Polynuclear aromatic hydro-- 
carbons; Preconcentration; Waters; Sep-Pak C,, cartridge 
264(1992)241 


Chromatography; 8-Quinolinol-5-sulphonic acid; Trace met- 
als; Non-selective, Post-column 264(1992)297 


Surfactants 


ediamine 264(1992)359 


Immunoassay; Antigen—antibody binding; Coproporphyrin-I; 
Immunoglobulin G; Langmuir—Blodgett films; Ferritin 265 — 
(1992)21 


Catalytic meth.; Flow injection; Kinetic meth.; Foods; Meat; — 


Nitrate; Nitrite; Waters; Bromate, Phenosafranine oxidation, © aie 
Stopped-flow 265(1992)103 


N.m.r. spectrometry; Aldehydes; 7-Hydroxycoumarin- 


acethydrazide; Ketones 265(1992)111 


Flow injection; Europium; Neodymium oxide; 
elements; Samarium; Resin column 266(1992)67 


Rare earth 


‘i 


Chemiluminescence; Liquid chrom.; Amines; Luminarin 7 
Precolumn derivatization 266(1992)243 


7 Flow injection; Flow system; Aluminium; Waters; Buffers, — 
a iochrome Red B, Room temperature 262(1992)91 ie 


Chemiluminescence; Penicillins; 
Stopped-flow 266(1992)301 


Luminol-iodine reaction, 


7 : Chemiluminescence; Flow injection; Amino acids; Reversed 
Schiff bases; Aerosol OT surfactant, Phenylacetalde- 


hyde 266(1992)359 


Mass spectrometry; Catecholamines; Dopamine; Epinephrine; 
Norepinephrine; 1,2-Diphenylethylenediamine 267(1992)137 


_ Kinetic meth.; UV-VIS; Imipramine; Serum; Stopped-flow 
mixing 269(1992)137 


fi Flow injection; Milk; Pharmaceuticals; Sulphonamides; Pho- re 
tochemically induced fluorescence 269(1992)193 
Liquid chrom.; Aldehydes; Carbonyl compounds; Ketones; _ 
Luminarin 3 269(1992)211 


-Brgnsted activity factors; Debye—Huckel theory; Dioxane- 
water mixtures; pH determination 269(1992)257 


Liquid chrom.; Aspartame; Foods; Glutamate; Fluorescam- 
ine, Fluorigenic labelling 270(1992)45 


Acoustic meth.; Iodine; Lasers; Nitrogen oxides; Nuclear fuel ' 
reprocessing off-gas 270(1992)181 


Mass spectrometry; Fenitrothion; Pesticides; Photolysis; Mer- 7 
cury lamp, Water—methanol 262(1992)167 


At. emission spectrom.; Lead; Microwave-induced plasma; 
Plasmas; Speciation; Waters; Grignard derivatization, Organ- 
olead 262(1992)285 


Mass spectrometry; Butyltin compounds; Ion-trap detection; 
Sea water; Waters; Space-charging effect 262(1992)307 


GC-MS; Liquid chrom.; Mass spectrometry; Supercrit. fluid 
chromatogr.; Environmental samples; Pesticides; Review 263 
(1992)1 


Butyltin compounds; Mussels; Organotin compounds; Phen- 
yltin compounds; Sea water; Sediments; Waters; Simultaneous 
determination 264(1992)91 


Sample prep.; Distillation; Fatty acids; Landfill leachates; 
Waters 264(1992)259 


Demixing; Extraction; Volatile compounds; 2-Propanol 264 


(1992)311 


Methylene oxide 264(1992)365 
Pattern 


Mass spectrometry; Air pollutants; Expert systems; > s 
recognition; Toxic compounds, Organic compounds 
(1992)43 


ters; Propionic acid herbicides, Trifluoroanilide derivatives 
267(1992)25 


Liquid chrom.; Copper; Nickel; Palladium; Schiff bases 268 
(1992)49 


Optim. meth.; Factorial design; Polycyclic aromatic hydrocar- 
bons; Simplex optimization 268(1992)67 


Atrazine; Estuarine samples; Simazine 268(1992)195 
Microwave-induced plasma; Noise spectra; Plasmas; 


flected power 269(1992)89 


Organochlorine pesticides; Pesticides; Polychlorobiphenyls; 
Sediments; Electron-capture detection 269(1992)205 


Gas chromatography—mass spectrometry 
Gas chromatography; Liquid chrom.; Mass spectrometry; Su- 
percrit. fluid chromatogr.; Environmental samples; Pesticides; 
Review 263(1992)1 


Gas chromatography; Sample prep.; Dalapon; Herbicides; f 

Tetrapion; Waters; Propionic acid herbicides, Trifluoroanilide =— 


Gel permeation chromatography 

Equilibrium dialysis; Fulvic acids; Humic acids; Waters; Soils; 

Fractionation, Solubility 267(1992)47 

Liquid chrom.; UV-VIS; Fermentation; Sulphite liquor; Wa- 

ters; Wood; Diode array 270(1992)63 ete 


Hydride generation 
Flow injection; Kinetic meth.; Conversion techniques, Immo- a 
bilized enzymes 261(1992)125 ce 


At. abs. spectrometry; Interferences; Hydride-forming ele- ; 
ment cross-interferences, Oxygen, Quartz-tube atomizer 263 
(1992)111 


At. abs. spectrometry; Antimony; Arsenic; Multivariate analy- 
sis; Selenium; Interferences, Multiple linear regression 268 . 
(1992)115 
At. abs. spectrometry; Arsenic; Microwave digestion; Sele- 
nium; Electrical heating system 268(1992)315 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Arsenic; Selenium; En- 
vironmental samples 270(1992)231 


At. emission spectrom.; Birds; Chloro compounds; Pesticides; es - 
Sulphur compounds; Universal calibration 265(1992)87 a 


Sample prep.; Calibration; Isothiocyanates; Silica gel; Stan- bas 
dard gas mixtures; Thermal decomposition 265(1992)127 


_ Amperometry; Flow injection; Enzymatic meth.; Enzyme-lin- 


-model, Platinum wire electrode 261(1992)45 


Immunoassay 


ked immunosorbent assay; Immunoglobulin E; Mathematical 


GC-MS; Sample prep.; Dalapon; Herbicides; Tetrapion; Wa- 
| 
| | | 
= 


G; Biodeett films; Ferritin 265 
(1992)21 


Chemiluminescence; Enzymatic meth.; Camera luminometer; 
Ferritin; Serum ferritin 266(1992)193 


Chemiluminescence; Acridinium salts; Hepatitis B antigen; 
Luminometer; Detection, Immunochemiluminometric — 
266(1992)201 


Chemiluminescence; 


homogeneous assays, 
bis(carboxymethyl)aminomethyl]-4-benzoylphenol 266(1992) 


205 
Chemiluminescence; Enzymatic meth.; $-p-Galactosidase; 
17a-Hydroxyprogesterone; Thyroxine 266(1992)213 


ee Microtitre plate; 


FADP 269(1992)301 


Inductively coupled plasma-mass spectrometry iv 


Geological materials Laser ablation; Microprobe analysis a Crown ethers; Membrane electrodes; Poly(vinyl chloride); Ru- 


269(1992)263 


Inductively coupled plasma spectrometry 


Electroluminescence 
Phospholipase A,; Aluminium electrode, Heterogeneous and 
Terbium complex of 2,6-bis[ N, 


Flow Sample prep.; UV- VIS: 
Thorium; Uranium; Waters; Dowex 50-X8 264(1992)291 


Polarography; Chelex-100; Chlorine; Chlorite; Waters; Inter- 
ference 265(1992)117 


Humic acids; Fulvic acids; Metal ion binding; Ultrafiltration; 
Waters; Zinc; Heterogeneity 267(1992)39 


Karst storm ‘runoff 268(1992)225 


- Equilibrium dialysis; Humic acids; Ligand exchange; Radionu- 
clides; Stability constants 268(1992)235 


Ion selective electrodes pers 


Flow injection; Memory effect; Response time; Sample dis- 


persion; Silverhalides 261(1992)381 


ee Flow injection; Potentiometry; Chloride; Copper; Sea water; 
Thiocyanate; Urine; Waters; Membrane-coated carbon rod 
—261(1992)399 


_ Flow injection; Potentiometry; Lead; Phosphate; Waters; In- 
terferences 261(1992)411 


Voltammetry; Naphthalenesulphonates; Polypyrrole-modified 


At. emission spectrom.; Sample prep.; Lanthanides; Ores; electrodes Alkali and alkaline earth metal chlorides, Cation- 


Rare earth elements; Yttrium; Interferences, Monazite 264 — se 


(1992)333 


At. emission spectrom.; Sample prep.; Chelating resins; Gold; * 


Iridium; Palladium; Platinum; Preconcentration; Poly(vinylthi- 
opropionamide) resin, Trace enrichment 268(1992)323 


At. abs. spectrometry; Boron; Tissue samples 270(1992)223 


Infrared spectrometry 
Flow injection; Xylene; Fourier transform 261(1992)53 


At. abs. spectrometry; Polyacrylamides; Reineckate; Waters; re 


Precipitation 263(1992)119 
Artificial neural network; Iteration algorithm 265(1992)183 


Chemiluminescence; DNPO; Hydrogen peroxide; Rubrene; 
CO, yield, Quantum yield 266(1992)219 


Ion chromatography 
Beverages; Inorganic cations; Micellar bile salt coated col- 
umn; Waters; Wine 267(1992)141 


At. abs. spectrometry; Flow injection; Aluminium determina- 
tion; Cation exchange; Waters; Beverages, Flame 269(1992)1 


Liquid chrom.; Reversed-phase ion-pair; EDTA complexes; 
Metal ions 270(1992)55 


Ion exchange 
Voltammetry; Lead; Preconcentration; Solid-state cell; Wa- 
ters; High-resistive media, Nafion membrane, Polymer-coated 
electrode 264(1992)221 


_ selective electrodes 266(1992)89 


PVC coated wire electrodes; 4-Quinolones; Ciprafloxacin, 
Pharmaceuticals 268(1992)307 


Isotope dilution methods 


_ Liquid chrom.; Extraction; Geological materials; Isotope ra- 


—tios; Strontium; Crown ether-loaded resin 269(1992)249 


Kinetic analysis 
Catalytic meth.; Flow injection; peactions; 

~ Chromium; Cobalt; Copper; Iron; Manganese; Molybdenum; 
Selenium; Trace elements; Vanadium; Waters 261(1992)167 


Chemiluminescence; Optical sensor; Oxygen; Platinum com- 
plex; Polymer film; Quenching, Stern—Volmer equation 262 
(1992)27 


Liquid chrom.; Fluorescence detection; Naphthalene-2,3-di- | 
carboxaldehyde / cyanide; Peptides 262(1992)209 a 


Kinetic methods 
Flow injection; Hydride generation; Conversion techniques, 
Immobilized enzymes 261(1992)125 


Flow system; UV-VIS; Absorptiometry; Copper; Waters; 4,7- 
Ni- 
none; 
Potassium hydrogenphthalate; Trace metals; Electrothermal ee we 
: Flow injection; Potentiometry; Ion-sensitive field-effect tran- a 
bidium; Thiourea-containing cryptands 263(1992)169 re 
Gin 
| | 


Piezoelectric sensors; Gold; als; 
Gold-plated quartz crystal 263(1992)143 


Catalytic meth.; UV-VIS; Lead; Micellar medium; Dode- 
cyltrimethylammonium micelles, Pyrogallol Red 266(1992)43 


: es Fluorimetry; UV-VIS; Imipramine; Serum; Stopped-flow mix- 
ing 269(1992)137 

UV-VIS; Blood; Reduced glutathione; Copper, Neoc 
269(1992)273 


a Rare earth elements; Terbium; 2-Ethylhexyl hydrogen-2-ethyl- 
hexyl phosphonate, Hydroxypolyacrylate resin, PC-88A 262 
(1992)161 


- Chemiluminescence: Orotate; Urine; Lanthanide ion sensiti- 

Zation 262(1992)201 

Kinetic analysis; Fluorescence detection; Naphthalene-2,3-di- 


_ carboxaldehyde / cyanide; Peptides 262(1992)209 


Gas chromatography; GC-MS; Mass spectrometry; Supercrit. 
_ fluid chromatogr.; Environmental samples; Pesticides; Review 
Evolving factor analysis; Peak purity control; Artefacts, 

Diode-array detection 263(1992)21 


Evolving factor analysis; Heteroscedastic noise; Peak purity 


control; Diode-array detection, Fixed-size window 263(1992)29 
Flow injection; Spectrophotometry; UVVIS ; Creatine kinase; 


 Isoenzyme activities 263(1992)43 


- = Mass spectrometry; Data analysis; Hydrocarbon characteriza- 
264(1992)79 

_ Fluorimetry; Micellar media; Polynuclear aromatic hydrocar- 
bons; Preconcentration; Waters; Sep-Pak C,, cartridge 264 
(1992)241 
Sample prep.; Micelles; Ultrafiltration; Uranyl ions; Waters; 
Hydrophilic membranes, Surfactants 264(1992)303 
UV-VIS; Condition index; Singular value decomposition; 
Spectral library searching 266(1992)13 
Chemiluminescence; Peroxyoxalate chemiluminescence 26 
(1992)175 


Di-2-ethylhexyl phthalate, Peroxy- 


Fluorigenic labelling 270(1992)45 


_ Ion chromatogr.; Reversed-phase ion-pair; EDTA complexes; 
Metal ions 270(1992)55 


emiluminescence; Fluorimetry; Amines; Luminarin 1; Pre- 
column derivatization 266(1992)243 

Chemiluminescence; Sample prep.; Air; Emission particu- 
lates; Engine emissions; Nitropyrenes; Diesel and gasoline 
engines, Reduction to aminopyrenes 266(1992)251 


Chemiluminescence; Carboxylic acids; Engine oils; Oxidised 
266(1992)257 


Chemiluminescence; Luminol; Plasma; Phosphoglyceride hy- 
droperoxides; Rat plasma 266(1992)287 


Chemiluminescence; Indirect detection; Electrogenerated, 


Hydrogen peroxide, Luminol 266(1992)295 

Evolving factor analysis; Heuristic evolving latent projections; 
Peak purity control 267(1992)63 

Polyols; Silica gels; Sugars; Evaporative light scattering detec- 
tion 267(1992)147 

Gas chromatography; Copper; Nickel; Palladium; Schiff bases 
268(1992)49 

Sample prep.; Pesticides; Polar pollutants; Waters; Auto- 
mated sample clean-up, Cartridge exchange system, Diode- 
array detection 268(1992)55 

H-point standard addition method; Paraxanthine; Theo- 
phylline; Xanthines 268(1992)73 

Methyl isothiocyanate; Pesticides; Waters; Coupled columns 
268(1992)205 

Casomorphin peptides; Peptides; Retention characteristics 
268(1992)247 

Sample prep.; Betamethasone; Dexamethasone; Pharmaceuti- 
cals; 1-Ethoxy-4-(dichloro-s-triazinyl)naphthalene 268(1992) 
255 

Chemiluminescence; Flow injection; Amino acids; Metallo- 
porphyrins; Mimetic peroxidase 269(1992)109 

Fluorimetry; Aldehydes; Carbonyl compounds; Ketones; Lu- 
minarin 3 269(1992)211 

Cobalt; Nickel; Osmium; Palladium; Platinum; Rhodium; 2- 
(6-Methyl-2-benzothiazolylazo)-5-diethylaminophenol 269 
(1992)223 

Optim. meth.; Mathematical simulation; Metal chelates; Sim- 
ulation; Reversed-phase 269(1992)229 

Aflatoxins; Cyclodextrin; Inclusion compounds; Complex for- 
mation constants, Thermodynamic parameters 269(1992)239 


Isotope dilut. meth.; Extraction; Geological materials; Isotope 
ratios; Strontium; Crown ether-loaded resin 269(1992)249 


Optim. meth.; Mixture design; Phenylalanine; Tryptophan; 
Tyrosine; Mobile phase composition 270(1992)13 


UV-VIS; Doping; Ethacrynic acid; Extraction; Pharmaceuti- 
cals; Urine; Solid-phase 270(1992)39 


Fluorimetry; Aspartame; Foods; Glutamate; Fluorescamine, 


> 


Catalytic meth.; Flow injection; Fluorimetry; Foods; Meat; . 6 
Nitrate; Nitrite; Waters; Bromate, Phenosafranine oxidation, iki. 
Liquid chromatography ean 
ys Amines; Amino acids; Peptides; Ferrocene tagging reagents; ae 
Electrochemical detection 262(1992)145 
antha dymium; Pl 
| 
| 
! 
Chemiluminescence: Flow : 
| duction; Phthalate esters; . 
| oxalate 266(1992)225 


Gel perm. ieiadine UV-VIS; Fermentation; Sulphite 


liquor; Waters; Wood; Diode array 270(1992)63 


Optim. meth.; Desirability functions; Organic solutes; Sequen- ze 
tial simplex optimization; Acetophenone, Methylbenzoate, ce 


Phenol, Toluene, Uracil 270(1992)101 


Amperometry; Flow injection; Carbohydrates; 


270(1992)161 


Mass spectrometry 
Flow injection; Plasmas; Preconcentration; Rhenium; Sea wa- — 


ter; Waters; Anion-exchange microcolumn, 
pled, On-line 261(1992)315 


Gas chromatography; Fenitrothion; Pesticides; 
Mercury lamp, Water—methanol 262(1992)167 


Molecular weight distribution; Poly(ethylene glycols); eal 
atom bombardment 262(1992)277 


Gas chromatography; Butyltin compounds; Ion-trap detection; — 


Sea water; Waters; Space-charging effect 262(1992)307 


Chemically 
modified electrodes; Cobalt-based electrodes; Glassy carbon © 


| 


Inductively cou- 


B- Chiral recogni- 
tion; Cyclodextrins; Enantiomeric separation; Inclusion com- 
plexes 268(1992)39 


ro 


- Atom-to-atom mapping; Genetic algorithms 265(1992)227 


Experimental design; Process anal.; Aluminium-silica—copper 
films; Analysis of variance; Integrated circuits; Metallization; 
a analysis; Interfacial properties 267(1992)111 


_ Flow injection; Dialysis separation; Mathematical modelling; 
_ Membrane permeability; Axially dispersed plug flow model, 
_ Mass transfer 268(1992)7 


Gas chromatography; Factorial design; Polycyclic aromatic 
__ hydrocarbons; Simplex optimization 268(1992)67 


Calibration; Dynamic control; Genetic algorithms; Wave- 


selection; Ideal 268(1992)123 


Gas chromatography; GC-MS; Liquid chrom.; Supercrit. fluid — 


chromatogr.; 
(1992)1 


Liquid chrom.; Data analysis; Hydrocarbon characterization 
264(1992)79 


Gas chromatography; Air pollutants; Expert systems; Pattern 
recognition; Toxic compounds, Organic compounds 265 


(1992)43 


Butylamines; Computer modelling; Reaction elucidation; 
Fragmentation and rearrangement reactions 265(1992)169 


Glow discharge; Microporous membrane _ introduction; 
Volatile organic compounds; Aqueous solution 266(1992)1 


Quadrupole MS; Secondary ion MS; Modification 267(1992) 
121 


Fluorimetry; Catecholamines; Dopamine; Epinephrine; Nore- 
pinephrine; 1,2-Diphenylethylenediamine 267(1992)137 

a, 


Neutron activation methods 
Radiochem. meth.; Ceramics; Silicon nitride powders; Instru- 
mental, Radiochemical 264(1992)345 


Nuclear magnetic resonance spectrometry 
Fluorimetry; Aldehydes; 7- 
Ketones 265(1992)111 


acethydrazide; 


Environmental samples; Pesticides; Review 263 a 


a aaa chrom.; Mixture design; Phenylalanine; Tryptophan; 
Tyrosine; Mobile phase composition 270(1992)13 


Liquid chrom.; Desirability functions; Organic solutes; Se- 

quential simplex optimization; Acetophenone, 

zoate, Phenol, Toluene, Uracil 


Phosphorimetry 

Laser-induced phosphoresence; Pharmaceuticals; Room-tem- 

perature phosphorescence; Sport 270(1992)239 eget 

Piezoelectric sensors 

Conductimetry/oscillometry; Aspirin; Pharmaceuticals; 

Quartz crystal; Salicylic acid; Frequency shift, p-matrix cali- 

bration 263(1992)77 


Kinetic meth.; Gold; Minerals; Electrodeposition, Gold-plated 
quartz crystal 263(1992)143 
Quartz crystals 264(1992)23 


Anaesthetic gas monitoring; Crystals, piezoelectric 264(1992) 
31 


Gases; Organophosphorus compounds; 
Thiourea; Iodine reaction 268(1992)311 


3 
| 
lumina powder; Data analysis; Ge- 
netic algorithms; Multicriteria target vectors, Simulations 265 
qui athematical simulation, Metal chelates; Sim- 
a 
| 
4 
| 
| 


Enzymatic meth.; Blood; Phosphate; Alkaline phos- 
phatase, o-Carboxyphenyl phosphate, Salicylate-sensitive _ 
membrane electrode 265(1992)1 


Titrinetry, Regression analysis; System parameters estima- 
tion, Titration data 269(1992)149 

- Acoustic meth.; Flow injection; Acoustic wave sensor; Quartz 


Polarography 


Voltammetry; Cadmium; Mercury electrodes; Adsorption, 


Bromide media 262(1992)129 


Sample prep.; Apples; Extraction; Foods; Organochlorine 
pesticides; Pesticides; Differential-pulse, Emulsified medium 


264(1992)141 


Stoichiometry; Uranium dioxide; Differential-pulse, Oxygen- 
to-uranium ratio 264(1992)149 


Ion exchange; Chelex-100; Chlorine; Chlorite; Waters; Inter- 
ference 265(1992)117 


Voltammetry; Cadmium; Copper; Expert system; Indium; 
Lead; Trace metals; Zinc; KES 268(1992)95 


Voltammetry; Cobalt; Expert system; Nickel; Thallium; Trace 
metals; KES 268(1992)107 


Voltammetry; Diffl. pulse voltammetry; Bilirubin 268(1992)185 


Induced reactant adsorption; Metal—polyelectrolyte systems; 
Cadmium—polymethacrylate, Normal pulse 268(1992)261 
Voltammetry; Adsorption; Cadmium; Lead; Stability con- 
stants 268(1992)275 


Nicotinamide adenine dinucleotide; Differential pulse, Drop- | 


ping mercury electrode 270(1992)173 


Potentiometry 
Flow injection; Ion sel. electrodes; Chloride; Copper; 


water; Thiocyanate; Urine; Waters; Membrane-coated carbon _ 


rod 261(1992)399 


Flow injection; Bromate; Chlorite; Dichromate; Hydrogen . 


Coulometry; Titrimetry; Hydrogen ions; Organic bases; An- 
odic oxidation, Depolarizers 265(1992)35 


Conductimetry /oscillometry; Titrimetry; Acid strength; Ben- 
zoic acids; Dissociation constants; Tetrahydrofuran; Tetra- 
butylammonium salts 265(1992)157 


Stripping voltam.; Gasoline; Lead; Organolead compounds; 
Tetraethyllead; Tetramethyllead 267(1992)165 


Stripping voltam.; Beryllium; Trace measurement; Adsorptive 
stripping, Ultratrace determination 270(1992)137 


Principal component analysis 
Stripping voltam.; Cadmium; Lead; Procrustean analysis; Tar- 
get factor analysis 263(1992)37 


Fuzzy clustering; Microwave digestion; 


Process analysis /on- -line 
Flow injection; Bioprocess on-line control; Intelligent subsys- 
tems 265(1992)63 


Experimental design; Optim. meth.; Aluminium -silica—copper 
films; Analysis of variance; Integrated circuits; Metallization; 
Regression analysis; Interfacial properties 267(1992)111 


methods 
Neutron activ. meth.; Ceramics; Silicon nitride powders; In- 


strumental, Radiochemical 264(1992)345 


peroxide; Ozone; buffer, Sensitivity en- Reflectance spectrometry 


hancement, Redox reaction 261(1992)405 


Flow injection; Ion sel. electrodes; Lead; Phosphate; Waters; 
Interferences 261(1992)411 


Flow injection; Ion sel. electrodes; Ion-sensitive field-effect 
transistors; pH; Nitrate 261(1992)419 


Flow injection; Spectrophotometry; Chlorine; Gas diffusion — 


unit; Halogens; Permeation; Coated-wire ion-selective elec- 
trode, Permanganate oxidation, PTFE porous membrane 261 | 


(1992)461 
Furazolidone; Stripping analysis 262(1992)123 


Cadmium; Constant-current enhanced potentiometric strip- 
ping analysis 263(1992)63 


Enzymatic meth.; Flow injection; Enzyme electrodes; Fermen- hae 


tation; Penicillin; Penicillinase electrode 264(1992)13 


Conductimetry /oscillometry; Titrimetry; Acids; Dissociation 
Tetrahydrofuran; Glass 


constants; Standardization; 
trodes, Tetrabutylammonium salts 264(1992)229 a 


At. abs. spectrometry; Gold metal films 


Ion 


Sample preparation 
At. abs. acid) resin; Pre- 


abs. spectrometry; Biological samples; Microwave diges- 
tion; Trace metals; Acid digestion, Double PTFE vessel 264 


~(1992)101 


cryStal, inickness shear mode 
4, 
. 
| 
| 
ion-pait | 
Rave: 


Apples; Extraction; Foods: 
pesticides; Pesticides; Differential-pulse, Emulsified medium 
264(1992)141 


Gas chromatography; Distillation; Fatty acids; Landfill 
leachates; Waters 264(1992)259 


Organochiorine 


Bulk optode montbrenes: Optodes; Plasticized PVC 266 


(1992)73 


- Amperometry; Biosensors; Enzyme electrodes; Poly(vinyl 
_ chloride); Hydrogen peroxide, Permselective barrier mem- 


brane 269(1992)65 


Flow injection; Ion exchange; UV-VIS; Preconcentration; 


Thorium; Uranium; Waters; Dowex 50-X8 264(1992)291 


Liquid chrom.; Micelles; Ultrafiltration; Uranyl ions; Waters; 


Hydrophilic membranes, Surfactants 264(1992)303 


At. emission spectrom.; Induct. coupled plasma spectrom.; 
Lanthanides; Ores; Rare earth elements; 


ences, Monazite 264(1992)333 


Gas chromatography; Calibration; Isothiocyanates; Silica gel; 
Standard gas mixtures; Thermal decomposition 265(1992)127 


Chemiluminescence; Liquid chrom.; Air; Emission particu-— 
lates; Engine emissions; Nitropyrenes; Diesel and gasoline 
engines, Reduction to aminopyrenes 266(1992)251 


Gas chromatography; GC-MS; Dalapon; Herbicides; Tetra- 
pion; Waters; Propionic acid herbicides, Trifluoroanilide 
derivatives 267(1992)25 


Sea water; Solid-phase extraction; Waters; Ammonium te-_ 
tramethylenedithiocarbamate, Graphite furnace, Silica gel C,. 
267(1992)31 


Yttrium; Interfer- 


Chlorine detection; Diffusion membrane; Silicon based sen- 
sor; On-wafer deposited chemically anchored diffusion mem- 
brane 269(1992)75 


Ammonia; pH; Waters; Immobilized pH indicator, Optical— 


chemical sensor 269(1992)83 


Signal processing methods 
Flow injection; Peak intensities; Wavelet transform -267(1992) 
i 73 


307 


At. abs. spectrometry; Cadmium; Copper; Preconcentration; ae 


UV-VIS; UV-Visible spectrophotometry; Sample prepara- 


tion; Multiple linear regression 267(1992)103 

Liquid chrom.; Pesticides; Polar pollutants; Waters; 
mated sample clean-up, Cartridge exchange system, Diode-- 
array detection 268(1992)55 


Auto- 


Flow injection; Amino ie Piedad Malachite Green, Per- 
oxodisulphate digestion 261(1991)23 


Flow injection; Aluminium; Iron; Multi-site detection; Plant 
materials; Detector relocation 261(1992)59 


_ Flow injection; Biological samples; Proteins; Urine; Coomassie 


Flow injection; Immobilized enzyme reactors; Sugars; Fruc- 


tose, Glucose, Sucrose 261(1992)137 


X-ray fluores. spectrometry; Coprecipitation; Preconcentra- | 


tion; Trace metals; 
177 


Liquid chrom.; Betamethasone; Dexamethasone; Pharmaceu- a 
1-Ethoxy-4-(dichloro-s-triazinyl)naphthalene 268(1992) 


ticals; 
255 
At. emission spectrom.; Induct. coupled plasma spectrom.; 
Chelating resins; Gold; Iridium; Palladium; Platinum; Precon- 
centration; Poly(vinylthiopropionamide) resin, Trace enrich- 
ment 268(1992)323 


UV-VIS; Acid decomposition; Geological materials; Minerals; 
Rocks; Silica; Room temperature 268(1992)357 


At. abs. spectrometry; Chromium; Copper; Manganese; Pre- 


concentration; Sea water; Chelex-100, 


Lewatit TP 270 
(1992)79 


Sensors 
see also Biosensors 


Concanavalin A; Phosphatidylcholine; Unilamellar vesicles; 
Non-selective interactions 264(1992)185 


Voltammetry; Mathematical enhancement; 
(1992)197 


Performance 264 


Waters; Aluminium hydroxide 26811992) 

Catalytic meth.; Flow injection; Sea water; Vanadium; Wa- 

oy ters; Catalytic reaction, Continuous flow, Bindschedler’s green 
leuco base 261(1992)189 


Flow injection; Copper; Iron; Serum; 2-(5-Bromo-2-pyridyl- 


azo)-5-( N-propyl-N-sulphopropylamino)analine 261(1992)197 
Flow injection; Biological samples; Cobalt; 2-(5-Bromo-2- 
pyridylazo)-(5-N-propyl-N-sulphopropylamino)aniline, Cop- 
per(II) rate-enhancing effect 261(1992)205 


_ Flow injection; Complexing agents; Copper(II)-iron(II) redox 


Flow injection; Chlorine 261(1992)233 


fe ie Leather plant effluent 261(1992)219 


reaction, Neocuproine 261(1992)213 


injection; Chromium; Sandwich techniques; Waters; 


Flow injection; Crown ethers; Potassium; Waters; 


tion, Tetraphenylborate 261(1992)225 


- Flow injection; Sulphate; Waters; Barium chloranilate—cel- 
= reaction column 261(1992)241 


340 
= 
VIS; Kalman filter; Robust statistics; Outliers 269( 1992) 
| 
Brilliant Blue, Double-plunge pump, Titanium reaction tube ae 
261(1992)67 
Flow injection; Copper; Serum; 2-(2-Thiazolylazo)-4-methyl- 
homethylamino)t 1992): 
mea Catalytic meth.; Flow injection; Manganese; Waters; Catalysis ie 
hand 
| 


injection; Phenols; Waters; iii 3- 


Flow. 
2 Methyl-2-benzothiazoline hydrazone 261(1992)253 


Flow injection; Acetaminophen; Paracetamol; 
cals; 2-lodylbenzoate oxidation 261(1992)261 


Pharmaceuti- 


a Flow injection; Carbon; Dissolved organic carbon; Waters; 
photo-oxidation 261(1992)287 


Flow injection; Chemical oxygen demand; Microwave oven; 


Waters 261(1992)295 


Flow injection; Chemical oxygen demand; Waters; Potassium 
permanganate, Segmented flow 261(1992)301 


Flow injection; Ammonia; Preconcentration; Waters; Cation- 
exchange column 261(1991)339 


Flow injection; Ammonium; Fish farming; Sea water; Waters 
261(1992)345 


Flow injection; Bitterness; Extraction; Olive oil; Solid—liquid 
261(1992)367 


Flow injection; Extraction; Liquid membranes; Preconcentra- 
tion; Flow-through supported liquid membrane unit 261 
(1992)441 


Flow injection; Chloride; Nitrogen; Waters; Ammonia-N, 
Dialysis, Industrial effluents, Gas diffusion 261(1992)453 


Flow injection; Potentiometry; Chlorine; Gas diffusion unit; 
Halogens; Permeation; Coated-wire ion-selective electrode, 
Permanganate oxidation, PTFE porous membrane 261(1992) 
461 


Fluorimetry; Flow injection; Extraction; Surfactants; Waters; 
Anionic, Dyes, On-tube detection 261(1992)471 


Flow injection; Titrimetry; Acids; Acid—base, Unsegmented 
flow 261(1992)489 


Flow injection; Titrimetry; Metal ions; Complexometric, Re- 


Flow injection; Titrimetry; Chelatometry; Zinc; 


fused-silica capillary tubing 261(1992)505 


Automated alkaline methods; Blood; Cyanide; Haemoglobin; 
Micelles 262(1992)67 


acid 262(1992)87 


Flow injection; Fibre-optic sensor; Ores; 
mogenic reagents 262(1992)97 


243 


Derivative spectroscopy; Erbium; Neodymium; Rare earth > 
elements; Diethylamine, Electron transitions, 
(1992)253 


activities 1 992)43 


trophotometry; Deconvolution 265(1992)55 


dox 261(1992)495 


Ferrocene; Iron; Proteins; Ferrozine complex, Trichloroacetic io 


Flow injection; Bismuth; Borosilicate glass; Silicon 262(1992) 


Ferron 262 


Fuzzy linear programming; Multicomponent spectra; Spec- | = Enthalpimetry; 


Kerosene medium, Phenylmercury(II) acetate 268(1992)171 


Flow Benzyltributylammonium cations; Cupro-nickel 
alloy; Extraction; Liquid—liquid extraction; Manganese 270 
(1992)213 


Molybdenum; Silicate rocks; Toluene-3,4-dithiol complexes; 
Tungsten; Granite, Sequential determination perma 


Stripping voltammetry 


Catalytic meth.; Chromium; Sea water; Waters 262(1992)103 


Voltammetry; Aluminium; Solochrome Violet RS 262(1992) 
339 


Principal components; Cadmium; Lead; Procrustean analysis; 
Target factor analysis 263(1992)37 


Complexation; Copper; Ligand competition; Sea water; Speci- 
ation; Waters; Anodic stripping, Labile metal fraction 264 
(1992)153 


Titrimetry; Metal—polyacid complexes; Protolytic control; 


Zinc; Polymethacrylic acid 264(1992)163 


Cupferron; Uranium—cupferron complex; Uranium; Adsorp- 
tive accumulation, Selective determination, Trace 264(1992) 
205 


Hair; Lead; Mercury microelectrodes; Anodic stripping 264 
(1992)213 


Alkyllead compounds; Extraction; Sea water; Waters; Differ- 
ential-pulse anodic stripping, Hexane extraction, Nitric acid 
re-extraction 264(1992)249 


Amperometry; Voltammetry; Carbon fibre ultramicroelec- 
trode array; Dihydroxy phenylalanine; DOPA; Pharmaceuti- 
cals; Nafion coating 265(1992)27 


Potentiometry; Gasoline; Lead; Organolead compounds; Te- 
traethyllead; Tetramethyllead 267(1992)165 


Copper; Hair; Adsorption, Beryllon III complex 268(1992)293 


Voltammetry; Adsorption; Derivative current; Reversible in- 


_ terfacial reaction; Linear potential sweep 268(1992)301 


Potentiometry; Beryllium; Trace measurement; Adsorptive 


_ stripping, Ultratrace determination 270(1992)137 


Fruit juices; Tin; Adsorptive cathodic stripping, Glassy carbon 
mercury film electrode 270(1992)143 


Copper; Humic acids; Sodium dodecyl sulphate; Thin mercury — 
film glassy carbon electrode 270(1992)153 


_ Supercritical fluid chromatography 
Gas chromatography; GC-MS; Liquid chrom.; Mass spectrom- . 
etry; Environmental samples; Pesticides; Review scale 


Petroleum; Sulphur compounds; Thiols; 


7. 
a 
3 
Thermometric methods 


Chemiluminescence; Enzymatic meth.; Flow injection; Enzy- 
matic hydrolysis; Nitrophenyl glucuronide; Urine; Glu- 
curonidase, Immobilized biocatalysts 264(1992)275 


oe: Flow injection; Cerium arsenite; Pharmaceuticals; Prometha- 
C 
B. ‘mented flow 261(1992)489 zine; Solid-phase reactor; Oxidation 264(1992)283 


Redox 261(1992)495 tion; Thorium; Uranium; Waters; Dowex 50-X8 264(1992)291 


a _ Flow injection; Spectrophotometry; Chelatometry; Zinc; Flex- Liquid chrom.; Condition index; Singular value decomposi- 
ible fused-silica capillary tubing 261(1992)505 tion; Spectral library searching 266(1992)13 


a _ Flow injection; Spectrophotometry; Metal ions; Complexo Flow injection; Ion exchange; Sample prep.; Preconcentra- 


_Lead; Metal ions; Precipitation; Glass electrode, Hydrolytic Aminoaza-3-bicyclo[3.3.0]octane; Hydrazone, Monochlo- 
reaction, pH 263(1992)147 ramine 266(1992)39 


Cyanide; Iodine—azide reaction; Sodium tetrathionate 263 Catalytic meth.; Kinetic meth.; Lead; Micellar medium; Dode- 
(1992)155 cyltrimethylammonium micelles, Pyrogallol Red 266(1992)43 


Cadmium; Chromaticity parameters; Colour changes; Trichro- Flow injection; Pesticides; Propoxur; Waters; p-Aminophenol 
matic colorimetry; EDTA, Metallochromic indicators, Specific hydrolysis 266(1992)119 2  < 


Protolytic con- Sample prep.; UV-Visible spectrophotometry; Sample prepa- 
rol; Zinc; Polymethacrylic acid 2 : ration; Multiple linear regression 267(1992)103 


Conductimetry /oscillometry; Potentiometry; Acids; Dissocia- Flow injection; Gradient scanning; pH; Tristimulus colorime- 
tion constants; Standardization; Tetrahydrofuran; Glass elec- try: Bovine serum albumin 268(1992)29 


trodes, Tetrabutylammonium salts 264(1992)229 
Derivative spectroscopy; Extraction; Multivariate analysis; 


jes é Polycyclic aromatic hydrocarbons; Mathematical filters 268 
Anodic oxidation, Depolarizers 265(1992)35 (1992)135 


Conductimetry/oscillometry; Potentiometry; Acid strength; Cetylpyridinium chloride; Hexadecylpyridinium chloride; Io- 
Benzoic acids; Dissociation constants; Tetrahydrofuran; ~~ dide: Micellar media; Triiodide 268(1992)145 
Derivative spectroscopy; Fenitrothion; Insecticides; Neopy- 
Amino acids; Copper; Peptides; Caseine proteolysates 268  _ namine; Permethrin; Piperonyl butoxide 268(1992)153 
(1992)163 
Flow injection; Variable-volume piston burette 269(1992)29 = disulphonate, 
i Karst groundwater storm runoff 268(1992)225 
-Bathophenanthroline; Iron; Poly(vinyl chloride) membrane 
268(1992)351 


a Sample prep.; Acid decomposition; Geological materials; 


a Minerals; Rocks; Silica; Room temperature 268(1992)357 


_ Fluorimetry; Kinetic meth.; Imipramine; Serum; Stopped-flow 
mixing 269(1992)137 


~ Electron spin res.; Protein denaturation; Stopped-flow appa- 


At. abs. spectrometry; Amperometry; Flow injection; Digital ek ratus; Adjustable pistons, Vertical design 269(1992)143 


filter; Signal processing 261(1992)521 Flow injection; Cardiac glycosides; Pharmaceuticals; Picric 
acid 269(1992)199 


Flow injection; Spectrophotometry; LC ; Creatine kinase; ote 
Isoenzyme activities 263(1992)43 — 
tat 
Copper; Extraction; Oximes; Sea water; Waters; Cellulose Kinetic meth.; Blood; Reduced glutathione; Copper, 
triacetate powder 264(1992)59 ; 


- Signal proc. meth.; Kalman filter; Robust statistics; Outliers 


Flow injection; Flow system; Calibration; Dilution; Process — 269(1992)307 


analysis; Automation, Continuous flow, Open-closed flow Liquid chrom.; Doping; Ethacrynic acid; Extraction; Pharma- 
system 264(1992)265 


Alumina; Waters; Porosity 269(1992)1IS7_ 
Titrimetry 
7 
4 
UV-Visible spectrophotometry 
| 


Blank bias error; H-point method; Standard addition method; 


Voltammetry 
see also Anodic stripping voltammetry, Cyclic voltammetry, 
Differential pulse voltammetry, Stripping voltammetry 


as Flow injection; Ascorbic acid; Fruit juices; Soft drinks; 


; Square-wave 261(1992)375 


3 ~ Pol; Cadmium; Mercury electrodes; Adsorption, Bromide me- 
dia 262(1992)129 


Stripping voltam.; Aluminium; Solochrome Violet RS 262 
(1992)339 


a 


Catechols; Reverse differential-pulse 264(1992)177 


_ Sensors; Mathematical enhancement; Performance 264(1992) 


Ion exchange; Lead; Preconcentration; Solid-state cell; Wa- 
ters; High-resistive media, Nafion membrane, Polymer-coated 
electrode 264(1992)221 


992)27 
nite 


modified electrodes; Alkali and alkaline earth metal chlo- 
rides, Cation-selective electrodes 266(1992)89 


Electron transfer mediators; Photobioelectrodes; Quinones; 
Photosynthetic reaction centres 266(1992)97 


Sulphide; Sulphur; Waters; Electrolyte solutions 267(1992)157 


Polarography; Cadmium; Copper; Expert system; Indium; 
Lead; Trace metals; Zinc; KES 268(1992)95 


Polarography; Cobalt; Expert system; Nickel; Thallium; Trace 
metals; KES 268(1992)107 


Polarography; Diffl. pulse voltammetry; Bilirubin 268(1992)185 


Polarography; Adsorption; Cadmium; Lead; Stability con- 
stants 268(1992)275 


Stripping voltam.; Adsorption; Derivative current; Reversible 
interfacial 


Electron probe meth.; Cluster analysis; Hierarchical cluster 
techniques; Kappa statistics; Minerals; Ward’s method 267 
(1992)81 


Sample prep.; Coprecipitation; Preconcentration; Trace met- 
als; Waters; Aluminium hydroxide 268(1992)177 


Expert systems; Artificial intelligence; Elemental analysis 270 
(1992)115 


a Gel perm. chromatogr.; Liquid chrom.; Fermentation; Sul- Ion sel. electrodes; Naphthalenesulphonates; Polypyrrole- ae 
ae hite liquor; Waters; Wood; Diode array 270(1992)63  &§ 
Waters; Continuous monitoring, Diode array 270(1992)187 
(1992)217 
— 
X-ray fluorescence spectrometry 
Amperometry; Stripping voltam.; Carbon fibre ultramicroelec 
cals; Nafion coating 265(1 | 
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